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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2047 

19 Οκτωβρίου 2007 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθμ. 1685 

Σύσταση Οριζοντίων Ιδιοκτησιών Οικισμού 
«ΛΑΡΙΣΑ VI». 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

α) τις διατάξεις του ν. 3471/1929 «περί της κατ’ όροφο 
ιδιοκτησίας» όπως τροποποιήθηκε με το ν.δ. 1024/1971 
και τα άρθρα 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα 

β) τις διατάξεις του ν. 3227/2004 (άρθρο 20, παρ. 6,7,8) 
που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 31/τ.Α79.2.2004 Φ.Ε.Κ., 
σε αντικατάσταση του α.ν. 163/1967 (άρθρο 10), όπως 
τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με τα ν.δ. 946/1971 
και 145/1973 

γ) την υπ’ αριθμ. 295/19.2.2004 πράξη του Συμβ/φου 
Λάρισας Δημητρίου Παπαστεργίου, περί καταθέσεως 
του σχετικού φακέλου του οικισμού «ΛΑΡΙΣΑ VI» στον 
οποίο περιλαμβάνονται πίνακες κατανομής ποσοστών, 
σχέδιο Γ ενικής Διατάξεως του οικισμού και Σχέδια κα¬ 
τόψεων, όψεων και τομών ως και τα σχετικά στοιχεία 
κοστολόγησης, αποφασίζουμε: 

Προβαίνουμε στη σύσταση αυτοτελών οριζοντίων ιδι¬ 
οκτησιών του οικισμού του Ο.Ε.Κ. «ΛΑΡΙΣΑ VI» της πόλης 
Λάρισας του Νομού ΛΑΡΙΣΑΣ, ο οποίος αποτελείται από 
δέκα εννέα (19) στοίχους, έξι (6) καταστήματα και μία 
(1) αίθουσα συγκέντρωσης, με αριθμό πολεοδομικής 
μελέτης 11456/Α2β/25.10.1988 και ημερομηνία κλήρωσης 
18.11.1992, και ο οποίος ανοικοδομήθηκε με δαπάνη του 
Ο.Ε.Κ. σε ιδιόκτητο αυτού οικόπεδο, ως εξής: 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥ 

ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 

1. Ο παραπάνω οικισμός οικοδομήθηκε επί οικοπέδου 
συνολικής έκτασης σαράντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων 
τριάντα τετραγωνικών μέτρων (46.430,00 τ.μ.), με τα 
αλφαβητικά στοιχεία α, β, δ, ε, ζ, α, κείται εντός του 
ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης Λάρισας στην συνοικία 
Αγίου Θωμά, συνορεύει: βόρεια επί πλευράς β-ζ μήκους 
99,05 μ, με την Εθνική οδό Λάρισας Τρικάλων, νότια 
επί πλευράς α-δ μήκους 133,72 μ, με ιδιοκτησία του 
Υπουργείου Οικονομικών, ανατολικά επί πλευράς α-β 
μήκους 355,81 μ, με δημοτική οδό, δυτικά επί τεθλα¬ 
σμένης πλευράς δ-ε-ζ μήκους 368,66 μ, με ιδιοκτησία 


του Υπουργείου Οικονομικών, ανήκει στην αποκλειστική 
κυριότητα νομή και κατοχή του Ο.Ε.Κ., αποτελείται από 
δέκα εννέα (19) οικοδομικά τετράγωνα τα οποία περι- 
γράφονται ως εξής: 

1) Το υπ’ αριθμ. 2 οικοδομικό τετράγωνο, με τα αλφα¬ 
βητικά στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Α, συνολικής έκτασης μέτρων 
τετραγωνικών δύο χιλιάδων εκατόν πενήντα επτά και 
εξήντα δύο εκατοστών (2.157,62 τ.μ.), συνορεύει: βόρεια 
επί πλευράς Β-Γ μήκους μέτρων σαράντα εννέα (49 μ), 
με πεζόδρομο πλάτους μέτρων πέντε (5 μ), νότια επί 
πλευρών Ε-Δ μήκους μέτρων τριάντα και εβδομήντα 
πέντε εκατοστών (30,75 μ) και Ζ-Α μήκους μέτρων είκο¬ 
σι επτά (27 μ), με δημοτική οδό πλάτους μέτρων δέκα 
(10 μ), ανατολικά επί πλευρών Γ-Δ μήκους μέτρων εί¬ 
κοσι τριών (23 μ) και Ε-Ζ μήκους μέτρων σαράντα και 
πενήντα εκατοστών (40,50 μ), με πεζόδρομο πλάτους 
μέτρων πέντε (5 μ) και δυτικά επί πλευράς Α-Β μήκους 
μέτρων εξήντα τεσσάρων (64 μ), με δημοτική οδό πλά¬ 
τους μέτρων δέκα (10 μ). 

2) Το υπ’ αριθμ. 3 οικοδομικό τετράγωνο, με τα αλ¬ 
φαβητικά στοιχεία Η,Θ,Ι,Κ,Λ,Μ,Η, συνολικής έκτασης μέ¬ 
τρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων σαράντα οκτώ και 
εβδομήντα τεσσάρων εκατοστών (2.048,74 τ.μ.) συνο¬ 
ρεύει: βόρεια επί πλευράς Θ-Ι μήκους μέτρων σαράντα 
εννέα και πενήντα εκατοστών (49,50 μ), με δημοτική 
οδό πλάτους μέτρων έξι (6 μ), νότια επί πλευρών Κ-Λ 
μήκους μέτρων είκοσι δύο και σαράντα έξι εκατοστών 
(22,46 μ) και Μ-Η μήκους μέτρων είκοσι έξι (26 μ), με 
πεζόδρομο πλάτους μέτρων πέντε (5 μ), ανατολικά επί 
πλευράς Ι-Κ μήκους μέτρων πενήντα επτά και τριάντα 
πέντε εκατοστών (57,35 μ) με δημοτική οδό πλάτους 
μέτρων δέκα (10 μ) και δυτικά επί πλευρών Λ-Μ μήκους 
μέτρων τριάντα πέντε και πενήντα εκατοστών (35,50 μ) 
και Η-Θ μήκους μέτρων είκοσι επτά (27 μ), με πεζόδρομο 
πλάτους μέτρων πέντε (5 μ). 

3) Το υπ’ αριθμ. 4 οικοδομικό τετράγωνο, με τα αλφα¬ 
βητικά στοιχεία Ν,Ξ,Ο,Π,Ν, συνολικής έκτασης μέτρων 
τετραγωνικών χιλίων είκοσι εννέα (1.029 τ.μ.) συνορεύει: 
βόρεια επί πλευράς Ξ-0 μήκους μέτρων σαράντα εννέα 
και σαράντα πέντε εκατοστών (49,45 μ) με πεζόδρομο 
πλάτους μέτρων πέντε (5 μ), νότια επί πλευράς Ν-Π 
μήκους μέτρων σαράντα εννέα και σαράντα πέντε εκα¬ 
τοστών (49,45 μ) με δημοτική οδό πλάτους μέτρων δέκα 
(10 μ), ανατολικά επί πλευράς Ν-Ξ μήκους μέτρων είκοσι 
και ογδόντα ενός εκατοστών (20,81 μ) με πεζόδρομο 
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πλάτους μέτρων πέντε (5 μ) και δυτικά επί πλευράς Ο- 
Π μήκους μέτρων είκοσι και ογδόντα ενός εκατοστών 
(20,81 μ) με πεζόδρομο πλάτους πέντε μέτρων (5 μ). 

4) Το υπ’ αριθμ. 5 οικοδομικό τετράγωνο με τα αλ¬ 
φαβητικά στοιχεία Α4,Β4,Γ4,Δ4,Α4, συνολικής έκτασης 
μέτρων τετραγωνικών χιλίων έντεκα και πενήντα εκατο¬ 
στών (1,011,50 τ.μ.) συνορεύει: βόρεια επί πλευράς Α4-Β4 
μήκους μέτρων είκοσι πέντε και σαράντα εκατοστών 
(25,40 μ) με πεζόδρομο πλάτους μέτρων πέντε (5μ), νό¬ 
τια επί πλευράς Γ4-Δ4 μήκους μέτρων τριάντα δύο και 
σαράντα εκατοστών (32,40 μ) με πεζόδρομο πλάτους 
μέτρων πέντε (5 μ), ανατολικά επί πλευράς Β4-Γ4 μή¬ 
κους μέτρων τριάντα τεσσάρων και πενήντα εκατο¬ 
στών (34,50 μ) με πεζόδρομο πλάτους μέτρων πέντε (5μ) 
και δυτικά επί πλευράς Α4-Δ4 μήκους μέτρων τριάντα 
πέντε και πενήντα εκατοστών (35,50 μ) με δημοτική οδό 
πλάτους μέτρων δέκα (10 μ). 

5) Το υπ’ αριθμ. 6 οικοδομικό τετράγωνο με τα αλφα¬ 
βητικά στοιχεία Ρ,Σ,Τ,Υ,Φ,Χ,Ρ, συνολικής έκτασης μέτρων 
τετραγωνικών δύο χιλιάδων σαράντα επτά και πενήντα 
εκατοστών (2,047,50 τ.μ.) συνορεύει: βόρεια επί πλευράς 
Ρ-Σ μήκους μέτρων σαράντα εννέα (49 μ) με δημοτική 
οδό πλάτους μέτρων δέκα (10 μ), νότια επί πλευρών 
Τ-Υ μήκους μέτρων είκοσι επτά (27 μ) και Φ-Χ μήκους 
μέτρων είκοσι δύο (22 μ) με πεζόδρομο πλάτους μέ¬ 
τρων πέντε (5 μ), ανατολικά επί πλευράς Ρ-Χ μήκους 
μέτρων είκοσι δύο και πενήντα εκατοστών (22,50 μ) με 
πεζόδρομο πλάτους μέτρων πέντε (5 μ) και Υ-Φ μήκους 
μέτρων τριάντα πέντε (35 μ) με κοινόχρηστο πράσινο 
και δυτικά επί πλευράς Σ-Τ μήκους μέτρων πενήντα 
επτά και πενήντα εκατοστών (57,50 μ) με πεζόδρομο 
πλάτους μέτρων πέντε (5 μ). 

6) Το υπ’ αριθμ. 7 οικοδομικό τετράγωνο με τα αλφα¬ 
βητικά στοιχεία ΑΙ,ΒΙ,ΓΙ,ΔΙ,ΑΙ, συνολικής έκτασης μέτρων 
τετραγωνικών εξακοσίων είκοσι έξι και πενήντα επτά 
εκατοστών (626,57 τ.μ.) συνορεύει: βόρεια επί πλευράς 
Α1-Β1 μήκους μέτρων δέκα έξι (16 μ) με δημοτική οδό 
πλάτους μέτρων δέκα (10 μ), νότια επί πλευράς Γ1-Δ1 
μήκους μέτρων δέκα έξι (16 μ) με πεζόδρομο πλάτους 
μέτρων πέντε (5 μ), ανατολικά επί πλευράς Β1-Γ1 μήκους 
μέτρων τριάντα εννέα και δέκα έξι εκατοστών (39,16 μ) 
με δημοτική οδό πλάτους μέτρων δέκα (10 μ) και δυτικά 
επί πλευράς Α1-Δ1 μήκους μέτρων τριάντα εννέα και 
δέκα έξι εκατοστών (39,16 μ) με πεζόδρομο πλάτους 
μέτρων πέντε (5 μ). 

7) Το υπ’ αριθμ. 8 οικοδομικό τετράγωνο με τα αλ¬ 
φαβητικά στοιχεία Ε4,Ζ4,Η4,Θ4,Ε4, συνολικής έκτασης 
μέτρων τετραγωνικών τετρακοσίων ενενήντα εννέα και 
ογδόντα εκατοστών (499,80 τ.μ.) συνορεύει: βόρεια επί 
πλευράς Ε4-Ζ4 μήκους μέτρων δέκα έξι και εξήντα έξι 
εκατοστών (16,66 μ) με πεζόδρομο πλάτους μέτρων πέ¬ 
ντε (5 μ), νότια επί πλευράς Η4-Θ4 μήκους μέτρων δέκα 
έξι και εξήντα έξι εκατοστών (16,66 μ) με πεζόδρομο 
πλάτους μέτρων πέντε (5 μ), ανατολικά επί πλευράς 
Ζ4-Η4 μήκους μέτρων τριάντα (30 μ) με πεζόδρομο πλά¬ 
τους μέτρων πέντε (5 μ) και δυτικά επί πλευράς Ε4-Θ4 
μήκους μέτρων τριάντα (30 μ) με κοινόχρηστο χώρο. 

8) το υπ’ αριθμ. 9 οικοδομικό τετράγωνο με τα αλφα¬ 
βητικά στοιχεία ΕΙ,ΖΙ,ΗΙ,ΘΙ,ΙΙ,ΚΙ,ΕΙ, συνολικής έκτασης 
μέτρων τετραγωνικών χιλίων τριακοσίων εβδομήντα 
οκτώ και είκοσι πέντε εκατοστών (1.378,25 τ.μ.) συνο¬ 
ρεύει: βόρεια επί πλευρών Ε1-Ζ1 μήκους μέτρων δέκα 
οκτώ και ογδόντα εκατοστών (18,80 μ) και Η1-Θ1 μήκους 


μέτρων τριάντα ενός και είκοσι εκατοστών με πεζό-δρο- 
μο πλάτους μέτρων πέντε (5 μ) και κοινόχρηστο χώρο, 
νότια επί πλευράς Ι1-Κ1 μήκους μέτρων πενήντα (50 μ) 
με πεζόδρομο πλάτους μέτρων πέντε (5 μ), ανατολικά 
επί πλευράς ΕΙ-ΚΙμήκους μέτρων τριάντα τριών (33 μ) 
με δημοτική οδό πλάτους μέτρων δέκα (10 μ) και δυτικά 
επί πλευρών Ζ1-Η1 μήκους μέτρων οκτώ και εβδομήντα 
εκατοστών (8,70 μ) και Θ1-Ι1 μήκους μέτρων είκοσι τεσ¬ 
σάρων και τριάντα εκατοστών (24,30 μ) με πεζόδρομο 
πλάτους μέτρων πέντε (5 μ) και κοινόχρηστο χώρο. 

9) Το υπ’ αριθμ. 10 οικοδομικό τετράγωνο με τα αλ¬ 
φαβητικά στοιχεία ΛΙ,ΜΙ,ΝΙ,ΞΙ,ΛΙ, συνολικής έκτασης 
μέτρων τετραγωνικών επτακοσίων τριάντα τεσσάρων 
και πενήντα εκατοστών (734,50 τ.μ.) συνορεύει: βόρεια 
επί πλευράς Λ1-Ξ1 μήκους μέτρων είκοσι επτά και είκο¬ 
σι εκατοστών (27,20 μ) με πεζόδρομο πλάτους μέτρων 
πέντε (5 μ), νότια επί πλευράς Μ1-Ν1 μήκους μέτρων 
τριάντα τεσσάρων (34 μ) με πεζόδρομο πλάτους μέ¬ 
τρων πέντε (5 μ), ανατολικά επί πλευράς Λ1-Μ1 μήκους 
μέτρων είκοσι τεσσάρων (24 μ) με πεζόδρομο πλάτους 
μέτρων πέντε (5 μ) και δυτικά επί πλευράς Ν1-Ξ1 μήκους 
μέτρων είκοσι τριών και πενήντα εκατοστών (23,50 μ) 
με δημοτική οδό πλάτους μέτρων δέκα (10 μ). 

10) Το υπ’ αριθμ. 11 οικοδομικό τετράγωνο με τα αλ¬ 
φαβητικά στοιχεία ΟΙ,ΠΙ,ΡΙ,ΣΙ,ΟΙ, συνολικής έκτασης μέ¬ 
τρων τετραγωνικών χιλίων διακοσίων σαράντα οκτώ 
(1.248 τ.μ.) συνορεύει: βόρεια επί πλευράς 01-Π1 μήκους 
μέτρων είκοσι τεσσάρων (24 μ) με πεζόδρομο πλάτους 
μέτρων πέντε (5 μ), νότια επί πλευράς Ρ1-Σ1 μήκους 
μέτρων είκοσι τεσσάρων (24 μ) με πεζόδρομο πλάτους 
μέτρων πέντε (5 μ), ανατολικά επί πλευράς ΟΙ-ΣΙ μήκους 
μέτρων πενήντα δύο (52 μ) με πεζόδρομο πλάτους μέ¬ 
τρων πέντε (5 μ) και δυτικά επί πλευράς Π1-Ρ1 μήκους 
μέτρων πενήντα δύο (52 μ) με πεζόδρομο πλάτους μέ¬ 
τρων πέντε (5 μ). 

11) Το υπ’ αριθμ. 12 οικοδομικό τετράγωνο με τα αλ¬ 
φαβητικά στοιχεία ΤΙ,ΥΙ,ΦΙ,ΧΙ,ΤΙ, συνολικής έκτασης 
μέτρων τετραγωνικών επτακοσίων ογδόντα (780 τ.μ.) 
συνορεύει: βόρεια επί πλευράς Τ1-Υ1 μήκους μέτρων τρι¬ 
άντα (30 μ) με πεζόδρομο πλάτους μέτρων πέντε (5 μ), 
νότια επί πλευράς Φ1-Χ1 μήκους μέτρων τριάντα (30 μ) 
με πεζόδρομο πλάτους μέτρων πέντε (5 μ), ανατολικά 
επί πλευράς Υ1-Φ1 μήκους μέτρων είκοσι έξι (26 μ) με 
πεζόδρομο πλάτους μέτρων πέντε (5 μ) και δυτικά επί 
πλευράς ΤΙ-XI μήκους μέτρων είκοσι έξι (26 μ) με πε¬ 
ζόδρομο πλάτους μέτρων πέντε (5 μ). 

12) Το υπ’ αριθμ. 13 οικοδομικό τετράγωνο με τα αλφα¬ 
βητικά στοιχεία Α2,Β2,Γ2,Δ2,Ε2,Ζ2,Α2, συνολικής έκτασης 
μέτρων τετραγωνικών χιλίων πεντακοσίων ενενήντα 
έξι και εξήντα δύο εκατοστών (1.596,62 τ.μ.) συνορεύει: 
βόρεια επί πλευρών Α2-Β2 μήκους μέτρων δέκα εννέα 
(19 μ) και Γ2-Δ2 μήκους μέτρων εννέα (9 μ) με πεζόδρομο 
πλάτους μέτρων πέντε (5 μ), νότια επί πλευράς Ε2-Ζ2 
μήκους μέτρων τριάντα έξι (36 μ) με δημοτική οδό πλά¬ 
τους μέτρων δέκα (10 μ), ανατολικά επί πλευρών Β2-Γ2 
μήκους μέτρων τριάντα δύο και πενήντα εκατοστών 
(32,50 μ) και Δ2-Ε2 μήκους μέτρων είκοσι έξι (26 μ) με 
πεζόδρομο πλάτους μέτρων πέντε (5 μ) και δυτικά επί 
πλευράς Α2-Ζ2 μήκους μέτρων εξήντα (60 μ) με δημο¬ 
τική οδό πλάτους μέτρων δέκα (10 μ). 

13) Το υπ’ αριθμ 14 οικοδομικό τετράγωνο με τα αλ¬ 
φαβητικά στοιχεία Η2,Θ2,Ι2,Κ2,Η2, συνολικής έκτασης 
μέτρων τετραγωνικών χιλίων επτακοσίων εξήντα τεσ- 
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σάρων και ενενήντα εκατοστών (1.764,90 τ.μ.) συνορεύει: 
βόρεια επί πλευράς μήκους μέτρων Η2-Θ2 μήκους μέ¬ 
τρων εξήντα επτά (67 μ) με πεζόδρομο πλάτους μέτρων 
πέντε (5 μ), νότια επί πλευράς Ι2-Κ2 μήκους μέτρων 
εξήντα επτά (67 μ) με δημοτική οδό πλάτους μέτρων 
δέκα (10 μ), ανατολικά επί πλευράς Θ2-Ι2 μήκους μέτρων 
είκοσι έξι και τριάντα τεσσάρων εκατοστών (26,34 μ) με 
δημοτική οδό πλάτους μέτρων δέκα (10 μ) και δυτικά επί 
πλευράς Η2-Κ2 μήκους μέτρων είκοσι έξι και τριάντα 
τεσσάρων εκατοστών (26,34 μ) με πεζόδρομο πλάτους 
μέτρων πέντε (5 μ). 

14) Το υπ’ αριθμ. 15 οικοδομικό τετράγωνο με τα αλφα¬ 
βητικά στοιχεία Λ2,Μ2,Ν2,Ξ2,02,Π2,Λ2, συνολικής έκτασης 
μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων εκατόν δώδεκα και 
σαράντα δύο εκατοστών (2.112,42 τ.μ.) συνορεύει: βόρεια 
επί πλευράς Λ2-Μ2 μήκους μέτρων πενήντα ενός και 
τριάντα εκατοστών (51,30 μ) με δημοτική οδό πλάτους 
μέτρων δέκα (10 μ), νότια επί πλευρών Ν2-Ξ2 μήκους 
μέτρων είκοσι τριών (23 μ) και 02-Π2 μήκους μέτρων 
είκοσι οκτώ και τριάντα εκατοστών (28,30 μ) με πε¬ 
ζόδρομο πλάτους μέτρων πέντε (5 μ), ανατολικά επί 
πλευρών Ξ2-02 μήκους μέτρων δέκα έξι (16 μ) και Π2-Λ2 
μήκους μέτρων τριάντα τεσσάρων (34 μ) με πεζόδρομο 
πλάτους μέτρων πέντε (5 μ) και δυτικά επί πλευράς 
Μ2-Ν2 μήκους μέτρων πενήντα (50 μ) με δημοτική οδό 
πλάτους μέτρων δέκα (10 μ). 

15) Το υπ’ αριθμ. 16 οικοδομικό τετράγωνο με τα αλφα¬ 
βητικά στοιχεία Ρ2,Σ2,Τ2,Υ2,Φ2,Χ2,Ρ2, συνολικής έκτασης 
μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων εκατόν εξήντα οκτώ 
και ενενήντα εκατοστών (2.168,90 τ.μ.) συνορεύει: βόρεια 
επί πλευράς Ρ2-Σ2 μήκους μέτρων εξήντα εννέα (69 μ) 
με δημοτική οδό πλάτους μέτρων δέκα (10 μ), νότια επί 
πλευρών Τ2-Υ2 μήκους μέτρων είκοσι δύο (22 μ) και Φ2- 
Χ2 μήκους μέτρων σαράντα επτά (47 μ) με πεζόδρομο 
πλάτους μέτρων πέντε (5 μ), ανατολικά επί πλευράς Σ2- 
Τ2 μήκους μέτρων πενήντα έξι και ενενήντα εκατοστών 
(56,90 μ) με δημοτική οδό πλάτους μέτρων δέκα (10 μ) 
και δυτικά επί πλευρών Υ2-Φ2 μήκους μέτρων τριάντα 
επτά και σαράντα εκατοστών και Ρ2-Χ2 μήκους μέτρων 
δέκα εννέα και πενήντα εκατοστών (19,50 μ) με πεζόδρο¬ 
μο πλάτους μέτρων πέντε (5 μ). 

16) Το υπ’ αριθμ. 17 οικοδομικό τετράγωνο με τα αλ¬ 
φαβητικά στοιχεία Α3,Β3,Γ3,Δ3,Α3, συνολικής έκτασης 
μέτρων τετραγωνικών χιλίων εκατόν εβδομήντα ενός 
και εξήντα εκατοστών (1.171,60 τ.μ.) συνορεύει: βόρεια επί 
πλευράς Α3-Δ3 μήκους μέτρων πενήντα (50 μ) με πεζό¬ 
δρομο πλάτους μέτρων πέντε (5 μ), νότια επί πλευράς 
Β3-Γ3 μήκους μέτρων πενήντα (50 μ) με δημοτική οδό 
πλάτους μέτρων δέκα (10 μ), ανατολικά επί πλευράς 
Α3-Β3 μήκους μέτρων είκοσι τριών και σαράντα τριών 
εκατοστών (23,43 μ) με πεζόδρομο πλάτους μέ-τρων 
πέντε (5 μ) και δυτικά επί πλευράς Γ3-Δ3 μήκους μέτρων 
είκοσι τριών και σαράντα τριών εκατοστών (23,43 μ) με 
πεζόδρομο πλάτους μέτρων πέντε (5 μ). 

17) Το υπ’ αριθμ. 18 οικοδομικό τετράγωνο με τα αλφα¬ 
βητικά στοιχεία Ε3,Ζ3,Η3,Θ3,Ι3,Κ3,Ε3, συνολικής έκτασης 
μέτρων τετραγωνικών χιλίων τριακοσίων εξήντα δύο 
και εξήντα τριών εκατοστών (1.362,63 τ.μ.) συνορεύει: 
βόρεια επί πλευρών Ε3-Ζ3 μήκους μέτρων είκοσι τριών 
(23 μ) και Η3-Θ3 μήκους μέτρων οκτώ (8 μ) με πεζόδρομο 
πλάτους μέτρων πέντε (5 μ), νότια επί πλευράς Ι3-Κ3 
μήκους μέτρων τριάντα ενός (31 μ) με δημοτική οδό 
πλάτους μέτρων δέκα (10 μ), ανατολικά επί πλευρών 


Ζ3-Η3 μήκους μέτρων είκοσι εννέα (29 μ) και Θ3-Ι3 μή¬ 
κους μέτρων είκοσι δύο και σαράντα πέντε εκατοστών 
(22,45 μ) με πεζόδρομο πλάτους μέτρων πέντε (5 μ) και 
δυτικά επί πλευράς Ε3-Κ3 μήκους μέτρων πενήντα ενός 
και σαράντα πέντε εκατοστών (51,45 μ) με πεζόδρομο 
πλάτους μέτρων πέντε (5 μ). 

18) Το υπ’ αριθμ. 19 οικοδομικό τετράγωνο με τα αλ¬ 
φαβητικά στοιχεία Λ3,Μ3,Ν3,Ξ3,Λ3, συνολικής έκτασης 
μέτρων τετραγωνικών πεντακοσίων ογδόντα οκτώ και 
ογδόντα εκατοστών (588,80 τ.μ.) συνορεύει: βόρεια επί 
πλευράς Λ3-Μ3 μήκους μέτρων είκοσι επτά και πενήντα 
εκατοστών (27,50 μ) με πεζόδρομο πλάτους μέτρων πέ¬ 
ντε (5 μ), νότια επί πλευράς Ν3-Ξ3 μήκους μέτρων είκοσι 
επτά και πενήντα εκατοστών (27,50 μ) με δημοτική οδό 
πλάτους μέτρων δέκα (10 μ), ανατολικά επί πλευράς 
Μ3-Ν3 μήκους μέτρων είκοσι ενός και σαράντα ενός 
εκατοστών (21,41 μ) με δημοτική οδό πλάτους μέτρων 
δέκα (10 μ) και δυτικά επί πλευράς Λ3-Ξ3 μήκους μέτρων 
είκοσι ενός και σαράντα ενός εκατοστών (21,41 μ) με 
πεζόδρομο πλάτους μέτρων πέντε (5 μ). 

19) Το υπ’ αριθμ. 20 οικοδομικό τετράγωνο με τα αλ¬ 
φαβητικά στοιχεία Ι4,Κ4,Λ4,Μ4,Ι4, συνολικής έκτασης 
μέτρων τετραγωνικών χιλίων πεντακοσίων (1.500 τ.μ.) 
συνορεύει: βόρεια επί πλευράς Ι4-Κ4 μήκους μέτρων 
πενήντα (50 μ) με πεζόδρομο πλάτους μέτρων πέντε (5 
μ), νότια επί πλευράς Λ4-Μ4 μήκους μέτρων πενήντα (50 
μ) με πεζόδρομο πλάτους μέτρων πέντε (5 μ), ανατολικά 
επί πλευράς Κ4-Λ4 μήκους μέτρων τριάντα (30 μ) με 
δημοτική οδό πλάτους μέτρων δέκα (10 μ) και δυτικά 
επί πλευράς Ι4-Μ4 μήκους μέτρων τριάντα (30 μ) με 
πεζόδρομο πλάτους μέτρων πέντε (5 μ). 

2. Η παραπάνω συνολική έκταση που φαίνεται στο από 
τον Μάρτιο του 1988 τοπογραφικό διάγραμμα των το¬ 
πογράφων μηχανικών του Ο.Ε.Κ, Ο. Πολυχρονιάδου και I. 
Σιμιτζή, ακριβές αντίγραφο του οποίου υπογεγραμμένο 
από τον Προϊστάμενο τοπογράφο μηχανικό του Ο.Ε.Κ. 
Σ. Δελλαπόρτα ευρίσκεται στον φάκελο του οικισμού 
που έχει κατατεθεί στον ανωτέρω συμβολαιογράφο 
της πόλεως της Λάρισας, περιήλθε στην κατοχή του 
Ο.Ε.Κ. ως εξής: 

Από δωρεά από το Υπουργείο Οικονομικών με την 
υπ’ αριθμ. 1019074/353/Α0010/16.2.1990 κοινή υπουργική 
απόφαση Υπουργών Εργασίας και Οικονομικών, που με- 
ταγράφηκε στο Υποθηκοφυλακείο Λάρισας στον Τόμο 
336 και αριθμό 472, έκταση σαράντα εννέα χιλ. εννια- 
κοσίων πενήντα τ.μ. (49.950 τ.μ), την οποία αποδέχθηκε 
ο Υπουργός Εργασίας με την υπ’ αριθμ. 50789/7.8.1992 
απόφασή του. 

Με την υπ’ αριθμ. 1098855/7179/Α0010/25.5.1993 κοινή 
υπουργική απόφαση Υπουργών Εργασίας και Οικονομι¬ 
κών, έγινε μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1019074/353/ 
Α0010/16.2.1990 απόφασης, ως προς έκταση τριών χιλ. 
πεντακοσίων είκοσι τ.μ. (3.520 τ.μ.), η οποία παραχω- 
ρήθηκε στο Υπουργείο Γεωργίας και έτσι η έκταση 
που παραχωρήθηκε τελικά στο Οργανισμό Εργατικής 
Κατοικίας είναι σαράντα έξι χιλ. τετρακόσια τριάντα 
τ.μ. (46.430 τ.μ.). 

3. Επί της ανωτέρω οικοπεδικής έκτασης των σαράντα 
έξι χιλ. τετρακοσίων τριάντα τ.μ. (46.430 τ.μ.) εγκρί- 
θηκε η ανέγερση του οικισμού με: 1) την από 15.9.1989 
απόφαση, καθορισμού όρων δόμησης, Νομαρχεύοντος 
Λάρισας Δ/ντή Δημ. Καλαφατάκη, που δημοσιεύθηκε 
στο αριθμ. 597/τ.Δ728.9.1989 Φ.Ε.Κ. και την από 11.1.1993 
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απόφαση, τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου, Νομάρ¬ 
χη Λάρισας Α. Εξαδάκτυλου, που δημοσιεύθηκε στο 
101/12.2.1993 Φ.Ε.Κ. και 2) την από 14.9.1989 απόφαση, 
τροποποίησης εγκεκριμένου σχεδίου πόλης, Δημάρχου 
Λάρισας Α. Λαμπρούλη, που δημοσιεύθηκε στο αριθμ. 
597/τ.Δ728.9.1989 Φ.Ε.Κ. και την από 15.2.1988 απόφαση, 
τροποποίησης εγκεκριμένου σχεδίου πόλης, Δημάρχου 
Λάρισας Α. Λαμπρούλη, που δημοσιεύθηκε στο αριθμ. 
247/Τ.Δ724.3.1988 Φ.Ε.Κ.. 

4. Από το ανωτέρω οικόπεδο διατέθηκαν συνολικά 
για δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους μέτρα τε¬ 
τραγωνικά είκοσι χιλιάδες εξακόσια δύο και εξήντα 
πέντε εκατοστά (20.602,65 τ.μ.), τα οποία περιέρχονται 
στην κυριότητα του Δήμου Λάρισας, με την κατάθεση 
και μεταγραφή της παρούσης σύστασης, σύμφωνα με 
τον ν. 690/1948 (άρθρο 1) και δεν μεταβιβάζεται στους 
οικιστές με την μεταβίβαση σε κάθε έναν από αυτούς 
της αυτοτελούς οριζόντιας ιδιοκτησίας του. 

5. Στην κυριότητα του Ο.Ε.Κ. παραμένει επίσης και δεν 
μεταβιβάζεται στους οικιστές, έκταση μέτρων τετραγω¬ 
νικών τριών χιλιάδων έντεκα και τριάντα εκα-τοστών 
(3.011,30 τ.μ). Η έκταση αυτή απαρτίζεται από τα Ο.Τ. 
πέντε (5), οκτώ (8) και είκοσι (20). 

6. Ο οικισμός αυτός οικοδομήθηκε επί της υπολοίπου 
εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών είκοσι δύο 
χιλιάδων οκτακόσιων δέκα έξι και πέντε εκατοστών 
(22.816,05 τ.μ.), η οποία μόνη αυτή αποτελεί το οικόπεδο 
των με την παρούσα πράξη συνιστώμενων αυτοτελών 
οριζοντίων ιδιοκτησιών του οικισμού και μεταβιβάζεται 
στους οικιστές με την μεταβίβαση με τις οριζόντιες 
ιδιοκτησίες τους και κατά το ποσοστό εξ αδιαιρέτου 
που αναλογεί σε κάθε μία απ’ αυτές. Η έκταση αυτή 
απαρτίζεται από τα Ο.Τ. 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15,16,17,18 και 19. 

7. Στο με αριθμό 11456/Α/2β/25.10.1988 σχέδιο Γενικής 
Διατάξεως της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ο.Ε.Κ. (Φ.Ε.Κ. 
222/τ.Δ7ΐ1.5.1982) ολόκληρο το εκ μέτρων τετρα-γωνικών 
σαράντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα (46.430,00 
τ.μ.) οικόπεδο εμφανίζεται με τα αλφαβητικά μικρά 
γράμματα α-β-ζ-ε-δ-α. 

Η κίτρινη επιφάνεια εκ μέτρων τετραγωνικών είκοσι 
χιλιάδων εξακοσίων δύο και εξήντα πέντε εκατοστών 
(20.602,65 τ.μ.) του σχεδίου τούτου είναι εκείνη που 
διατέθηκε για δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους, 
η οποία με την μεταγραφή της σύστασης οριζόντιων 
ιδιοκτησιών μεταβιβάζεται στο Δήμο Λάρισας. Η μπλε 
επιφάνεια εκ μέτρων τετραγωνικών τριών χιλιάδων 
έντεκα και τριάντα εκατοστών (3.011,30 τ.μ.), είναι εκεί¬ 
νη που παραμένει στην κυριότητα του Ο.Ε.Κ.. Η λοιπή 
επιφάνεια εκ μέτρων τετραγωνικών είκοσι δύο χιλιάδων 
οκτακόσιων δέκα έξι και πέντε εκατοστών (22.816,05 τ.μ.) 
αποτελεί το οικόπεδο των δικαιούχων του οικισμού. 

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ. 

Ο οικισμός που χαρακτηρίζεται με τον λατινικό αριθ¬ 
μό VI έχει ανεγερθεί στα προαναφερόμενα οικοδομικά 
τετράγωνα και περιλαμβάνει συνολικά δέκα εννέα (19) 
στοίχους στους οποίους αντιστοιχούν διακόσιες τριά¬ 
ντα εννέα (239) κατοικίες, έξι (6) καταστήματα και μία 

(1) αίθουσα συγκέντρωσης. 

Η αρίθμηση των στοίχων αρχίζει από τον αριθμό δύο 

(2) έως και τον είκοσι (20). Ο με αριθμό ένα (1) στοίχος 
δεν κατασκευάσθηκε. 


Οι αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες που συνιστώ- 
νται και διέπονται από τις παραπάνω διατάξεις, είναι 
οι παρακάτω αναφερόμενες και λεπτομερειακά περι- 
γραφόμενες: 

Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 2. 

Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δύο χιλ. εκατόν πε¬ 
νήντα επτά και εξήντα δύο εκατοστά (2.157,62 τ.μ.) και 
περιλαμβάνει τους στοίχους 2 και 3. 

ΣΤΟΙΧΟΣ δύο (2) 

Ο Στοίχος δύο (2) τύπου 3.16 ΙΓΛ που φαίνεται στο 
με αριθμό 11456/Α/2β/25.10.1988 πολεοδομικό σχέδιο 
αποτελείται από το υπόγειο στο οποίο βρίσκεται το 
λεβητοστάσιο, το ισόγειο, τον πρώτο και τον δεύτερο 
όροφο και περιγράφεται ως εξής: το ισόγειο περιλαμ¬ 
βάνει τις με αριθμό ένα (1) και δύο (2) κατοικίες, που 
φαίνονται στο με αριθμό Α/1α/89 σχέδιο κάτοψης. Ο 
πρώτος όροφος περιλαμβάνει τις με αριθμό τρία (3) 
και τέσσερα (4) κατοικίες, που φαίνονται στο με αριθμό 
Α/2/89 σχέδιο κάτοψης. Ο δεύτερος όροφος περιλαμ¬ 
βάνει τις με αριθμό πέντε (5) και εξ (6) κατοικίες που 
φαίνονται στο με αριθμό Α/2/89 σχέδιο κάτοψης και 
περιγράφονται ως εξής: 

Η με αριθμό ένα (1) ισόγειος κατοικία αποτελείται 
από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, \Α/Ω και 
λουτρό, έχει εμβαδόν ενενήντα έξι τ.μ. (96,00 τ.μ.), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού 
τετραγώνου πενήντα και επτακόσια σαράντα χιλιοστά 
(50,740 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν εννέα και τετρακόσια εβδομήντα οκτώ χιλιοστά 
(109,478 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με διάδρομο και κοινόχρηστη αποθήκη. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και κοινόχρηστη 
αποθήκη. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό δύο (2) ισόγειος κατοικία αποτελείται 
από δύο (2) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα και λου¬ 
τρό, έχει εμβαδόν εξήντα έξι τ.μ. (66,00 τ.μ.), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου τριάντα τέσσερα και οχτακόσια ογδόντα τέσ¬ 
σερα χιλιοστά (34,884 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εβδομήντα πέντε και διακόσια εξήντα έξι 
χιλιοστά (75,266 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με διάδρομο, το φρεάτιο του ανελκυστήρα και 
το κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό τρία (3) κατοικία του Α' ορόφου, αποτε- 
λείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, τραπεζαρία, 
κουζίνα και λουτρό, έχει εμβαδόν εκατόν ένα τ.μ. (101,00 
τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
οικοδομικού τετραγώνου πενήντα τρία και τριακόσια 
ογδόντα τρία χιλιοστά (53,383 %ο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα πέντε και εκατόν ογδό¬ 
ντα χιλιοστά (115,180 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με διάδρομο και το κλιμακοστάσιο της πο¬ 
λυκατοικίας και με την με αριθμό τέσσερα (4) κατοικία 
του ίδιου ορόφου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 
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Η με αριθμό τέσσερα (4) κατοικία του Α' ορόφου απο- 
τελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα και 
λουτρό, έχει εμβαδόν εβδομήντα οκτώ τ.μ. (78,00 τ.μ), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικο¬ 
δομικού τετραγώνου σαράντα ένα και διακόσια είκοσι 
έξι χιλιοστά (41,226 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά ογδόντα οκτώ και εννιακόσια πενήντα ένα 
χιλιοστά (88,951 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, με το κλιμα¬ 
κοστάσιο της πολυκατοικίας και με την με αριθμό τρία 
(3) κατοικία του ίδιου ορόφου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με διάδρο- 
μο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό πέντε (5) κατοικία του Β' ορόφου αποτε- 
λείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, τραπεζαρία, 
κουζίνα και λουτρό, έχει εμβαδόν εκατόν ένα τ.μ. (101,00 
τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
οικοδομικού τετραγώνου πενήντα τρία και τριακόσια 
ογδόντα τρία χιλιοστά (53,383 %ο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα πέντε και εκατόν ογδό¬ 
ντα χιλιοστά (115,180 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με διάδρομο και το κλιμακοστάσιο της πο¬ 
λυκατοικίας και με την με αριθμό έξι (6) κατοικία του 
ίδιου ορόφου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό εξ (6) κατοικία του Β' ορόφου αποτε- 
λείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα και 
λουτρό, έχει εμβαδόν εβδομήντα οκτώ τ.μ. (78,00 τ.μ.), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικο¬ 
δομικού τετραγώνου σαράντα ένα και διακόσια είκοσι 
έξι χιλιοστά (41,226 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά ογδόντα οκτώ και εννιακόσια πενήντα ένα 
χιλιοστά (88,951 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και το κλιμα¬ 
κοστάσιο της πολυκατοικίας και με την με αριθμό πέντε 
(5) κατοικία του ίδιου ορόφου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με διάδρο¬ 
μο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΣΤΟΙΧΟΣ τρία (3) 

Ο Στοίχος τρία (3) τύπου 3.14 ΓΛ και 3.14 ΓΥ που φαί¬ 
νεται στο με αριθμό 11456/Α/2β/25.10.1988 πολεοδομικό 
σχέδιο, αποτελείται από το υπόγειο, στο οποίο βρί¬ 
σκεται το λεβητοστάσιο, το ισόγειο, τον πρώτο και τον 
δεύτερο όροφο και περιγράφεται ως εξής: το ισόγειο 
περιλαμβάνει τις με αριθμό επτά (7), οκτώ (8), δέκα πέ¬ 
ντε (15) και δέκα έξι (16) κατοικίες, που φαίνονται στο 
με αριθμό Α/0/85 σχέδιο κάτοψης. Ο πρώτος όροφος 
περιλαμβάνει τις με αριθμό εννέα (9), δέκα (10), ένδεκα 
(11), δέκα επτά (17), δέκα οκτώ (18) και δέκα εννέα (19) 
κατοικίες που φαίνονται στο με αριθμό Α/2/85 σχέ¬ 
διο κάτοψης. Ο δεύτερος όροφος περιλαμβάνει τις με 
αριθμό δώδεκα (12), δέκα τρία (13), δέκα τέσσερα (14), 
είκοσι (20), είκοσι ένα (21) και είκοσι δύο (22) κατοικίες, 
που φαίνονται στο με αριθμό Α/2/85 σχέδιο κάτοψης 
και περιγράφονται ως εξής: 

Η με αριθμό επτά (7) ισόγειος κατοικία αποτελείται 
από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, λουτρό 


και αποθήκη. Έχει εμβαδόν εκατό τ.μ. (100 τ.μ.), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού 
τετραγώνου πενήντα δύο και οχτακόσια πενήντα τέσ¬ 
σερα χιλιοστά (52,854 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν δέκα τέσσερα και τριάντα εννέα 
χιλιοστά (114,039 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, διάδρομο, με το κλι¬ 
μακοστάσιο και με την είσοδο της πολυκατοικίας. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό οκτώ (8) ισόγειος κατοικία αποτελεί- 
ται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα και 
λουτρό. Έχει εμβαδόν ογδόντα οκτώ τ.μ. (88,00 τ.μ.), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδο¬ 
μικού τετραγώνου σαράντα έξι και πεντακόσια δώδεκα 
χιλιοστά (46,512 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εκατό και τριακόσια πενήντα τέσσερα χιλιοστά 
(100,354 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, διάδρομο και κοινό¬ 
χρηστη αποθήκη. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με την με 
αριθμό δέκα πέντε (15) κατοικία του ίδιου στοίχου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, κοινόχρηστη αποθή¬ 
κη και το φρεάτιο του ανελκυστήρα. 

Η με αριθμό εννέα (9) του Α' ορόφου κατοικία αποτε- 
λείται τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, λουτρό 
και αποθήκη. Έχει εμβαδόν εκατό τ.μ. (100 τ.μ.), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού 
τετραγώνου πενήντα δύο και οχτακόσια πενήντα τέσ¬ 
σερα χιλιοστά (52,854 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν δέκα τέσσερα και τριάντα εννέα 
χιλιοστά (114,039 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, διάδρομο, με το κλι¬ 
μακοστάσιο της πολυκατοικίας και με την με αριθμό 
ένδεκα (11) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό δέκα (10) του Α' ορόφου κατοικία απο- 
τελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα 
και λουτρό.Έχει εμβαδόν ενενήντα τρία τ.μ. (93,00 τ.μ.), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί όλου του 
οικοδομικού τετραγώνου σαράντα εννέα και εκατόν πε¬ 
νήντα τέσσερα χιλιοστά (49,154 %ο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι και πενήντα έξι χιλιοστά 
(106,056 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με διάδρομο και το 
φρεάτιο του ανελκυστήρα. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με την με 
αριθμό δέκα επτά (17) του ιδίου στοίχου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με το φρεάτιο του 
ανελκυστήρα και με την με αριθμό ένδεκα (11) κατοικία 
του ιδίου ορόφου. 

Η με αριθμό ένδεκα (11) του Α' ορόφου κατοικία απο- 
τελείται από ένα (1) υπνοδωμάτιο, καθιστικό, κουζίνα 
και λουτρό. Έχει εμβαδόν πενήντα έξι τ.μ. (56,00 τ.μ.), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδο¬ 
μικού τετραγώνου είκοσι εννέα και πεντακόσια ενενήντα 
οκτώ χιλιοστά (29,598 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
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τετραγωνικά εξήντα τρία και οχτακόσια εξήντα δύο 
χιλιοστά (63,862 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με την με αριθμό εννέα (9) κατοικία του ίδιου 
ορόφου. 

Ανατολικά: Με διάδρομο και με την με αριθμό δέκα 
(10) κατοικία του ίδιου ορόφου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό δώδεκα (12) του Β' ορόφου κατοικία 
αποτελείται τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, 
λουτρό και αποθήκη.Έχει εμβαδόν εκατό τ.μ. (100 τ.μ.), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδο¬ 
μικού τετραγώνου πενήντα δύο και οχτακόσια πενήντα 
τέσσερα χιλιοστά (52,854 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν δέκα τέσσερα και τριάντα εννέα 
χιλιοστά (114,039 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, διάδρομο, με το κλι¬ 
μακοστάσιο της πολυκατοικίας και με την με αριθμό 
δέκα τέσσερα (14) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό δέκα τρία (13) του Β' ορόφου κατοι¬ 
κία αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, 
κουζίνα και λουτρό. Έχει εμβαδόν ενενήντα τρία τ.μ. 
(93,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου σαράντα εννέα και εκατόν 
πενήντα τέσσερα χιλιοστά (49,154 %ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι και πενήντα έξι χιλι¬ 
οστά (106,056 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με διάδρομο και με 
το φρεάτιο του ανελκυστήρα. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με την με 
αριθμό είκοσι (20) κατοικία του ιδίου στοίχου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με το φρεάτιο του 
ανελκυστήρα και με την με αριθμό δέκα τέσσερα (14) 
κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Η με αριθμό δέκα τέσσερα (14) του Β' ορόφου κατοικία 
αποτελείται από ένα (1) υπνοδωμάτιο, καθιστικό, κου¬ 
ζίνα και λουτρό. Έχει εμβαδόν πενήντα έξι τ.μ. (56,00 
τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
οικοδομικού τετραγώνου είκοσι εννέα και πεντακόσια 
ενενήντα οκτώ χιλιοστά (29,598 %ο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εξήντα τρία και οχτακόσια εξήντα 
δύο χιλιοστά (63,862 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με την με αριθμό δώδεκα (12) κατοικία του 
ιδίου ορόφου. 

Ανατολικά: Με διάδρομο και με την με αριθμό δέκα 
τρία (13) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό δέκα πέντε (15) ισόγειος κατοικία απο- 
τελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, 
λουτρό και αποθήκη.Έχει εμβαδόν εκατό τ.μ. (100 τ.μ.), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδο¬ 
μικού τετραγώνου πενήντα δύο και οχτακόσια πενήντα 
τέσσερα χιλιοστά (52,854 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν δέκα τέσσερα και τριάντα εννέα 
χιλιοστά (114,039 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 


Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με διάδρομο, με 
το κλιμακοστάσιο και με την είσοδο της πολυκατοι¬ 
κίας. 

Δυτικά: Με την με αριθμό οκτώ (8) κατοικία του ιδίου 
στοίχου. 

Η με αριθμό δέκα έξι (16) ισόγειος κατοικία αποτελεί- 
ται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα και 
λουτρό. Έχει εμβαδόν ογδόντα οκτώ τ.μ. (88,00 τ.μ.), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδο¬ 
μικού τετραγώνου σαράντα έξι και πεντακόσια δώδεκα 
χιλιοστά (46,512 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εκατό και τριακόσια πενήντα τέσσερα χιλιοστά 
(100,354 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, κοινόχρηστη απο¬ 
θήκη και το φρεάτιο του ανελκυστήρα. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, διάδρομο και κοινό¬ 
χρηστη αποθήκη. 

Η με αριθμό δέκα επτά (17) του Α' ορόφου κατοικία 
αποτελείται τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, 
λουτρό και αποθήκη.Έχει εμβαδόν εκατό τ.μ. (100 τ.μ.), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδο¬ 
μικού τετραγώνου πενήντα δύο και οχτακόσια πενήντα 
τέσσερα χιλιοστά (52,854 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν δέκα τέσσερα και τριάντα εννέα 
χιλιοστά (114,039 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, διάδρομο, με το 
κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας και με την με αριθμό 
δέκα εννέα (19) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Δυτικά: Με την με αριθμό δέκα (10) κατοικία του ιδίου 
στοίχου. 

Η με αριθμό δέκα οκτώ (18) του Α' ορόφου κατοικία 
αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κου¬ 
ζίνα και λουτρό.Έχει εμβαδόν ενενήντα τρία τ.μ. (93,00 
τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
οικοδομικού τετραγώνου σαράντα εννέα και εκατόν πε¬ 
νήντα τέσσερα χιλιοστά (49,154 %ο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι και πενήντα έξι χιλιοστά 
(106,056 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με το φρεάτιο του 
ανελκυστήρα και με την με αριθμό δέκα εννέα (19) κα¬ 
τοικία του ιδίου ορόφου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με διάδρομο και με 
το φρεάτιο του ανελκυστήρα. 

Η με αριθμό δέκα εννέα (19) του Α' ορόφου κατοικία 
αποτελείται από ένα (1) υπνοδωμάτιο, καθιστικό, κου¬ 
ζίνα και λουτρό. Έχει εμβαδόν πενήντα έξι τ.μ. (56,00 
τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
οικοδομικού τετραγώνου είκοσι εννέα και πεντακόσια 
ενενήντα οκτώ χιλιοστά (29,598 %ο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εξήντα τρία και οχτακόσια εξήντα 
δύο χιλιοστά (63,862 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με διάδρομο και με την με αριθμό δέκα οκτώ 
(18) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με την με αριθμό δέκα επτά (17) κατοικία του 
ιδίου ορόφου. 
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Η με αριθμό είκοσι (20) του Β' ορόφου κατοικία αποτε- 
λείται τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, λουτρό 
και αποθήκη. Έχει εμβαδόν εκατό τ.μ. (100 τ.μ.), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού 
τετραγώνου πενήντα δύο και οχτακόσια πενήντα τέσ¬ 
σερα χιλιοστά (52,854 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν δέκα τέσσερα και τριάντα εννέα 
χιλιοστά (114,039 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, διάδρομο, με το 
κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας και με την με αριθμό 
είκοσι δύο (22) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Δυτικά: Με την με αριθμό δέκα τρία (13) κατοικία του 
ιδίου στοίχου. 

Η με αριθμό είκοσι ένα (21) του Β' ορόφου κατοι¬ 
κία αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, 
κουζίνα και λουτρό. Έχει εμβαδόν ενενήντα τρία τ.μ. 
(93,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου σαράντα εννέα και εκατόν 
πενήντα τέσσερα χιλιοστά (49,154 %ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι και πενήντα έξι χιλι¬ 
οστά (106,056 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με το φρεάτιο του 
ανελκυστήρα και με την με αριθμό είκοσι δύο (22) κα¬ 
τοικία του ιδίου ορόφου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με διάδρομο και με 
το φρεάτιο του ανελκυστήρα. 

Η με αριθμό είκοσι δύο (22) του Β' ορόφου κατοικία 
αποτελείται από ένα (1) υπνοδωμάτιο, καθιστικό, κου¬ 
ζίνα και λουτρό. Έχει εμβαδόν πενήντα έξι τ.μ. (56,00 
τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
οικοδομικού τετραγώνου είκοσι εννέα και πεντακόσια 
ενενήντα οκτώ χιλιοστά (29,598 %ο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εξήντα τρία και οχτακόσια εξήντα 
δύο χιλιοστά (63,862 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με διάδρομο και με την με αριθμό είκοσι ένα 
(21) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με την με αριθμό είκοσι (20) κατοικία του 
ιδίου ορόφου. 

Β. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 3. 

Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δύο χιλιάδες σαρά¬ 
ντα οκτώ και εβδομήντα τέσσερα εκατοστά (2.048,74 
τ.μ.) και περιλαμβάνει το στοίχο 4. 

ΣΤΟΙΧΟΣ τέσσερα (4) 

Ο Στοίχος τέσσερα (4) τύπου 3.14 ΓΥ, 3.14 ΓΛ και 
3.14ΠΓΥ που φαίνεται στο με αριθμό 11456/Α/2β/25.10.1988 
πολεοδομικό σχέδιο, αποτελείται από το υπόγειο, στο 
οποίο βρίσκεται το λεβητοστάσιο, το ισόγειο, τον πρώτο 
και τον δεύτερο όροφο και περιγράφεται ως εξής: 

Το Ισόγειο περιλαμβάνει τις με αριθμό είκοσι τρία 
(23), είκοσι τέσσερα (24), τριάντα ένα (31), τριάντα δύο 
(32), τριάντα εννέα (39) και σαράντα (40) κατοικίες, 
που φαίνονται στο Α/0/85 σχέδιο κάτοψης. Ο πρώτος 
όροφος τις με αριθμό είκοσι πέντε (25), είκοσι έξι (26), 
είκοσι επτά (27), τριάντα τρία (33), τριάντα τέσσερα 
(34), τριάντα πέντε (35), σαράντα ένα (41) και σαράντα 


δύο (42) κατοικίες που φαίνονται στο με αριθμό Α/2/85 
σχέδιο κάτοψης. Ο δεύτερος όροφος τις με αριθμό εί¬ 
κοσι οκτώ (28), είκοσι εννέα (29), τριάντα (30), τριάντα 
έξι (36), τριάντα επτά (37), τριάντα οκτώ (38), σαράντα 
τρία (43), σαράντα τέσσερα (44) και σαράντα πέντε (45) 
κατοικίες, που φαίνονται στο με αριθμό Α/2/85 σχέδιο 
κάτοψης και περιγράφονται ως εξής: 

Η με αριθμό είκοσι τρία (23) ισόγειος κατοικία απο- 
τελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, 
λουτρό και αποθήκη.Έχει εμβαδόν εκατό τ.μ. (100 τ.μ.), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδο¬ 
μικού τετραγώνου σαράντα οκτώ και εξακόσια τριάντα 
οκτώ χιλιοστά (48,638 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά ενενήντα εννέα και σαράντα επτά χιλιοστά 
(99,647 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με την με αριθμό τριάντα δύο (32) κατοικία 
του ιδίου στοίχου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, διάδρομο, με το κλι¬ 
μακοστάσιο και με την είσοδο της πολυκατοικίας. 

Η με αριθμό είκοσι τέσσερα (24) ισόγειος κατοικία 
αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κου¬ 
ζίνα και λουτρό.Έχει εμβαδόν ογδόντα οκτώ τ.μ. (88,00 
τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
οικοδομικού τετραγώνου σαράντα δύο και οχτακόσια 
δύο χιλιοστά (42,802 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά ογδόντα επτά και εξακόσια ογδόντα εννέα 
χιλιοστά (87,689 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, κοινόχρηστη απο¬ 
θήκη και με το φρεάτιο του ανελκυστήρα. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με διάδρομο και 
κοινόχρηστη αποθήκη. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό είκοσι πέντε (25) του Α' ορόφου κατοικία 
αποτελείται τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, 
λουτρό και αποθήκη.Έχει εμβαδόν εκατό τ.μ. (100 τ.μ.), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδο¬ 
μικού τετραγώνου σαράντα οκτώ και εξακόσια τριάντα 
οκτώ χιλιοστά (48,638 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά ενενήντα εννέα και εξακόσια σαράντα 
επτά χιλιοστά (99,647 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με την με αριθμό τριάντα τέσσερα (34) 
κατοικία του ιδίου στοίχου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, διάδρομο, με το κλι¬ 
μακοστάσιο της πολυκατοικίας και με την με αριθμό 
είκοσι επτά (27) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Η με αριθμό είκοσι έξι (26) του Α' ορόφου κατοικία 
αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κου¬ 
ζίνα και λουτρό.Έχει εμβαδόν ενενήντα τρία τ.μ. (93,00 
τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
οικοδομικού τετραγώνου σαράντα πέντε και διακόσια 
τριάντα τρία χιλιοστά (45,233 %ο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά ενενήντα δύο και εξακόσια εβδομή¬ 
ντα δύο χιλιοστά (92,672 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με την με αριθμό 
είκοσι επτά (27) κατοικία του ιδίου ορόφου και με το 
φρεάτιο του ανελκυστήρα. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 
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Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με διάδρομο και 
με το φρεάτιο του ανελκυστήρα. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό είκοσι επτά (27) του Α' ορόφου κατοικία 
αποτελείται από ένα (1) υπνοδωμάτιο, καθιστικό, κουζίνα 
και λουτρό. Έχει εμβαδόν πενήντα έξι τ.μ. (56,00 τ.μ.), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικο¬ 
δομικού τετραγώνου είκοσι επτά και διακόσια τριάντα 
επτά χιλιοστά (27,237 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά πενήντα πέντε και οχτακόσια δύο χιλιοστά 
(55,802 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με διάδρομο και με την με αριθμό είκοσι έξι 
(26) κατοικία του ίδιου ορόφου. 

Ανατολικά: Με την με αριθμό είκοσι πέντε (25) κατοικία 
του ιδίου ορόφου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό είκοσι οκτώ (28) του Β' ορόφου κατοικία 
αποτελείται τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, 
λουτρό και αποθήκη.Έχει εμβαδόν εκατό τ.μ. (100 τ.μ.), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδο¬ 
μικού τετραγώνου σαράντα οκτώ και εξακόσια τριάντα 
οκτώ χιλιοστά (48,638 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά ενενήντα εννέα και εξακόσια σαράντα 
επτά χιλιοστά (99,647 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με την με αριθμό τριάντα επτά (37) κατοι¬ 
κία του ιδίου στοίχου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, διάδρομο, με το κλι¬ 
μακοστάσιο της πολυκατοικίας και με την με αριθμό 
τριάντα (30) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Η με αριθμό είκοσι εννέα (29) του Β' ορόφου κατοικία 
αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κου¬ 
ζίνα και λουτρό.'Εχει εμβαδόν ενενήντα τρία τ.μ. (93,00 
τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
οικοδομικού τετραγώνου σαράντα πέντε και διακόσια 
τριάντα τρία χιλιοστά (45,233 %ο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά ενενήντα δύο και εξακόσια εβδομή¬ 
ντα δύο χιλιοστά (92,672 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με την με αριθμό 
τριάντα (30) κατοικία του ιδίου ορόφου και με το φρε¬ 
άτιο του ανελκυστήρα. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με διάδρομο και 
με το φρεάτιο του ανελκυστήρα. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό τριάντα (30) του Β' ορόφου κατοικία 
αποτελείται από ένα (1) υπνοδωμάτιο, καθιστικό, κουζίνα 
και λουτρό.'Εχει εμβαδόν πενήντα έξι τ.μ. (56,00 τ.μ.), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικο¬ 
δομικού τετραγώνου είκοσι επτά και διακόσια τριάντα 
επτά χιλιοστά (27,237 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά πενήντα πέντε και οχτακόσια δύο χιλιοστά 
(55,802 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με διάδρομο και με την με αριθμό είκοσι εννέα 
(29) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Ανατολικά: Με την με αριθμό είκοσι οκτώ (28) κατοικία 
του ιδίου ορόφου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό τριάντα ένα (31) ισόγειος κατοικία απο- 
τελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, 


λουτρό και αποθήκη.Έχει εμβαδόν εκατό τ.μ. (100 τ.μ.), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδο¬ 
μικού τετραγώνου σαράντα οκτώ και εξακόσια τριάντα 
οκτώ χιλιοστά (48,638 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά ενενήντα εννέα και εξακόσια σαράντα 
επτά χιλιοστά (99,647 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, διάδρομο, με το κλι¬ 
μακοστάσιο και με την είσοδο της πολυκατοικίας. 

Νότια: Με την με αριθμό τριάντα εννέα (39) κατοικία 
του ιδίου στοίχου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό τριάντα δύο (32) ισόγειος κατοικία απο- 
τελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζί¬ 
να και λουτρό.'Εχει εμβαδόν ογδόντα οκτώ τ.μ. (88,00 
τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
οικοδομικού τετραγώνου σαράντα δύο και οχτακόσια 
δύο χιλιοστά (42,802 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά ογδόντα επτά και εξακόσια ογδόντα εννέα 
χιλιοστά (87,689 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, διάδρομο και κοινό¬ 
χρηστη αποθήκη. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, κοινόχρηστη απο¬ 
θήκη και το φρεάτιο του ανελκυστήρα. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με την με αριθμό 
είκοσι τρία (23) κατοικία του ιδίου στοίχου. 

Η με αριθμό τριάντα τρία (33) του Α' ορόφου κατοικία 
αποτελείται τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, 
λουτρό και αποθήκη.Έχει εμβαδόν εκατό τ.μ. (100 τ.μ.), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδο¬ 
μικού τετραγώνου σαράντα οκτώ και εξακόσια τριάντα 
οκτώ χιλιοστά (48,638 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά ενενήντα εννέα και εξακόσια σαράντα 
επτά χιλιοστά (99,647 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, το κλιμακοστάσιο 
της πολυκατοικίας, διάδρομο και με την με αριθμό τρι¬ 
άντα πέντε (35) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Νότια: Με την με αριθμό σαράντα δύο (42) κατοικία 
του ιδίου στοίχου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό τριάντα τέσσερα (34) του Α' ορόφου 
κατοικία αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθι¬ 
στικό, κουζίνα και λουτρό.'Εχει εμβαδόν ενενήντα τρία 
τ.μ. (93,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του οικοδομικού τετραγώνου σαράντα πέντε και 
διακόσια τριάντα τρία χιλιοστά (45,233 %ο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα δύο και εξακόσια 
εβδομήντα δύο χιλιοστά (92,672 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με διάδρομο και με 
το φρεάτιο του ανελκυστήρα. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με το φρεάτιο 
του ανελκυστήρα και με την με αριθμό τριάντα πέντε 
(35) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με την με αριθμό 
είκοσι πέντε (25) κατοικία του ιδίου στοίχου. 

Η με αριθμό τριάντα πέντε (35) του Α' ορόφου κα¬ 
τοικία αποτελείται από ένα (1) υπνοδωμάτιο, καθιστι¬ 
κό, κουζίνα και λουτρό. Έχει εμβαδόν πενήντα έξι τ.μ. 
(56,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά και διακόσια 
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τριάντα επτά χιλιοστά (27,237 %ο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά πενήντα πέντε και οχτακόσια δύο 
χιλιοστά (55,802 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με την με αριθμό τριάντα τρία (33) κατοικία 
του ιδίου ορόφου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με διάδρομο και με την με αριθμό τριάντα 
τέσσερα (34) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Η με αριθμό τριάντα έξι (36) του Β' ορόφου κατοικία 
αποτελείται τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, 
λουτρό και αποθήκη.Έχει εμβαδόν εκατό τ.μ. (100 τ.μ.), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδο¬ 
μικού τετραγώνου σαράντα οκτώ και εξακόσια τριάντα 
οκτώ χιλιοστά (48,638 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά ενενήντα εννέα και εξακόσια σαράντα 
επτά χιλιοστά (99,647 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, το κλιμακοστάσιο 
της πολυκατοικίας, διάδρομο και με την με αριθμό τρι¬ 
άντα οκτώ (38) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Νότια: Με την με αριθμό σαράντα τρία (43) κατοικία 
του ιδίου στοίχου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό τριάντα επτά (37) του Β' ορόφου κατοικία 
αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κου¬ 
ζίνα και λουτρό.Έχει εμβαδόν ενενήντα τρία τ.μ. (93,00 
τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
οικοδομικού τετραγώνου σαράντα πέντε και διακόσια 
τριάντα τρία χιλιοστά (45,233 %ο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά ενενήντα δύο και εξακόσια εβδομή¬ 
ντα δύο χιλιοστά (92,672 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με διάδρομο και με 
το φρεάτιο του ανελκυστήρα. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με το φρεάτιο 
του ανελκυστήρα και με την με αριθμό τριάντα οκτώ 
(38) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με την με αριθμό 
είκοσι οκτώ (28) κατοικία του ιδίου στοίχου. 

Η με αριθμό τριάντα οκτώ (38) του Β' ορόφου κατοικία 
αποτελείται από ένα (1) υπνοδωμάτιο, καθιστικό, κουζίνα 
και λουτρό.Έχει εμβαδόν πενήντα έξι τ.μ. (56,00 τ.μ.), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικο¬ 
δομικού τετραγώνου είκοσι επτά και διακόσια τριάντα 
επτά χιλιοστά (27,237 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά πενήντα πέντε και οχτακόσια δύο χιλιοστά 
(55,802 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με την με αριθμό τριάντα έξι (36) κατοικία του 
ιδίου ορόφου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με διάδρομο και με την με αριθμό τριάντα 
επτά (37) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Η με αριθμό τριάντα εννέα (39) ισόγειος κατοικία 
αποτελείται τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, 
λουτρό και αποθήκη.Έχει εμβαδόν εκατό τ.μ. (100 τ.μ.), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδο¬ 
μικού τετραγώνου σαράντα οκτώ και εξακόσια τριάντα 
οκτώ χιλιοστά (48,638 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά ενενήντα εννέα και εξακόσια σαράντα 
επτά χιλιοστά (99,647 τ.μ.) και συνορεύει: 


Βόρεια: Με την με αριθμό τριάντα ένα (31) κατοικία 
του ιδίου στοίχου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, διάδρομο, με το κλι¬ 
μακοστάσιο και με την είσοδο της πολυκατοικίας. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό σαράντα (40) ισόγειος κατοικία απο- 
τελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζί¬ 
να και λουτρό.Έχει εμβαδόν ογδόντα οκτώ τ.μ. (88,00 
τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
οικοδομικού τετραγώνου σαράντα δύο και οχτακόσια 
δύο χιλιοστά (42,802 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά ογδόντα επτά και εξακόσια ογδόντα εννέα 
χιλιοστά (87,689 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, διάδρομο και κοινό¬ 
χρηστη αποθήκη. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, κοινόχρηστη απο¬ 
θήκη και το φρεάτιο του ανελκυστήρα. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό σαράντα ένα (41) του Α' ορόφου κατοικία 
αποτελείται από πέντε (5) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κου¬ 
ζίνα και δύο λουτρό.Έχει εμβαδόν εκατόν είκοσι οκτώ 
τ.μ. (128,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του οικοδομικού τετραγώνου εξήντα δύο και διακό¬ 
σια πενήντα επτά χιλιοστά (62,257 %ο), που αντιστοιχούν 
σε εκατόν είκοσι επτά τμ. και πεντακόσια σαράντα οκτώ 
χιλιοστά (127,548 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με το φρεάτιο του 
ανελκυστήρα, με διάδρομο και με την με αριθμό σαρά¬ 
ντα δύο (42) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό σαράντα δύο (42) του Α' ορόφου κατοικία 
αποτελείται από τέσσερα (4) υπνοδωμάτια, καθιστικό, 
κουζίνα, αποθήκη και δύο λουτρό.Έχει εμβαδόν εκα¬ 
τόν δέκα εννέα τ.μ. (119,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
πενήντα επτά και οχτακόσια εβδομήντα εννέα χιλιοστά 
(57,879 %ο), που αντιστοιχούν σε εκατόν δέκα οκτώ τμ. 
και πεντακόσια ογδόντα χιλιοστά (118,580 τ.μ.) και συ¬ 
νορεύει: 

Βόρεια: Με την με αριθμό τριάντα τρία (33) κατοικία 
του ιδίου στοίχου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με διάδρομο, με το 
κλιμακοστάσιο και με την με αριθμό σαράντα ένα (41) 
κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό σαράντα τρία (43) του Β' ορόφου κατοικία 
αποτελείται τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, 
λουτρό και αποθήκη.Έχει εμβαδόν εκατό τ.μ. (100 τ.μ.), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδο¬ 
μικού τετραγώνου σαράντα οκτώ και εξακόσια τριάντα 
οκτώ χιλιοστά (48,638 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά ενενήντα εννέα και εξακόσια σαράντα 
επτά χιλιοστά (99,647 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με την με αριθμό τριάντα έξι (36) κατοικία 
του ιδίου στοίχου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, το κλιμακοστάσιο της 
πολυκατοικίας, διάδρομο και με την με αριθμό σαράντα 
πέντε (45) κατοικία του ιδίου ορόφου. 
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Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό σαράντα τέσσερα (44) του Β' ορόφου 
κατοικία αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθι¬ 
στικό, κουζίνα και λουτρό.Έχει εμβαδόν ενενήντα τρία 
τ.μ. (93,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του οικοδομικού τετραγώνου σαράντα πέντε και 
διακόσια τριάντα τρία χιλιοστά (45,233 %ο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα δύο και εξακόσια 
εβδομήντα δύο χιλιοστά (92,672 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με διάδρομο και με 
το φρεάτιο του ανελκυστήρα. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με το φρεάτιο 
του ανελκυστήρα και με την με αριθμό σαράντα πέντε 

(45) κατοικία του ίδιου ορόφου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό σαράντα πέντε (45) του Β' ορόφου κα¬ 
τοικία αποτελείται από ένα (1) υπνοδωμάτιο, καθιστι¬ 
κό, κουζίνα και λουτρό. Έχει εμβαδόν πενήντα έξι τ.μ. 
(56,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά και διακόσια 
τριάντα επτά χιλιοστά (27,237 %ο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά πενήντα πέντε και οχτακόσια δύο 
χιλιοστά (55,802 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με την με αριθμό σαράντα τρία (43) κατοικία 
του ιδίου ορόφου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με διάδρομο και με την με αριθμό σαράντα 
τέσσερα (44) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Γ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 4. 

Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά χίλια είκοσι εννέα 
(1.029 τ.μ.) και περιλαμβάνει τον στοίχο 5. 

ΣΤΟΙΧΟΣ πέντε (5). 

Ο Στοίχος πέντε (5), τύπου 3.16 ΓΛ και 3.16 ΓΥ, που 
φαίνεται στο με αριθμό 11456/Α/2β/25.10.1988 πολεοδο- 
μικό σχέδιο, αποτελείται από το υπόγειο, στο οποίο 
βρίσκεται το λεβητοστάσιο, το ισόγειο, τον πρώτο και 
τον δεύτερο όροφο και περιγράφεται ως εξής: 

Το ισόγειο περιλαμβάνει τις με αριθμό σαράντα έξι 

(46) , σαράντα επτά (47), πενήντα δύο (52) και πενήντα 
τρία (53) κατοικίες, που φαίνονται στο με αριθμό Α/1α/89 
σχέδιο κάτοψης. Ο πρώτος όροφος περιλαμβάνει τις 
με αριθμό σαράντα οκτώ (48), σαράντα εννέα (49), πε¬ 
νήντα τέσσερα (54) και πενήντα πέντε (55) κατοικίες, 
που φαίνονται στο με αριθμό Α/2/89 σχέδιο κάτοψης. Ο 
δεύτερος όροφος περιλαμβάνει τις με αριθμό πενήντα 
(50), πενήντα ένα (51), πενήντα έξι (56) και πενήντα επτά 
(57) κατοικίες, που φαίνονται στο με αριθμό Α/2/89 σχέ¬ 
διο κάτοψης και περιγράφονται ως εξής: 

Η με αριθμό σαράντα έξι (46) ισόγειος κατοικία απο- 
τελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, 
\Λ/Ω και λουτρό, έχει εμβαδόν ενενήντα έξι τ.μ, (96,00 
τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
οικοδομικού τετραγώνου ενενήντα δύο και τριακόσια 
οκτώ χιλιοστά (92,308 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά ενενήντα τέσσερα και εννιακόσια ογδόντα 
πέντε χιλιοστά (94,985 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και κοινόχρηστη 
αποθήκη. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 


Ανατολικά: Με διάδρομο, με την είσοδο της πολυκα¬ 
τοικίας και με κοινόχρηστη αποθήκη. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με την με αριθμό 
πενήντα δύο (52) κατοικία του ιδίου στοίχου. 

Η με αριθμό σαράντα επτά (47) ισόγειος κατοικία απο- 
τελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα 
και λουτρό, έχει εμβαδόν εξήντα έξι τ.μ. (66,00 τ.μ.), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδο¬ 
μικού τετραγώνου εξήντα τρία και τετρακόσια εξήντα 
δύο χιλιοστά (63,462 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εξήντα πέντε και τριακόσια δύο χιλιοστά 
(65,302 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με διάδρομο, το φρεάτιο του ανελκυστήρα 
και το κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας. 

Η με αριθμό σαράντα οκτώ (48) κατοικία του Α' ορό¬ 
φου, αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, 
τραπεζαρία, κουζίνα και λουτρό, έχει εμβαδόν εκατόν 
ένα τμ. (101,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του οικοδομικού τετραγώνου ενενήντα επτά και 
εκατόν δέκα πέντε χιλιοστά (97,115 %ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα εννέα και εννιακόσια 
τριάντα δύο χιλιοστά (99,932 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με το κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας, 
διάδρομο και με την με αριθμό σαράντα εννέα (49) 
κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Δυτικά: Με την με αριθμό πενήντα τέσσερα (54) κα¬ 
τοικία του ιδίου στοίχου. 

Η με αριθμό σαράντα εννέα (49) κατοικία του Α' ορό¬ 
φου αποτελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, καθιστικό, 
κουζίνα και λουτρό, έχει εμβαδόν εβδομήντα οκτώ τ.μ. 
(78,00 τ.μ.),ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου εβδομήντα πέντε τις χιλί- 
οις (75,000 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εβδομήντα επτά και εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιοστά 
(77,175 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με διάδρομο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με το κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας, με το 
φρεάτιο του ανελκυστήρα και με την με αριθμό σαράντα 
οκτώ (48) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Η με αριθμό πενήντα (50) κατοικία του Β' ορόφου 
αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, τρα¬ 
πεζαρία, κουζίνα και λουτρό, έχει εμβαδόν εκατόν ένα 
τ.μ. (101,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του οικοδομικού τετραγώνου ενενήντα επτά και 
εκατόν δέκα πέντε χιλιοστά (97,115 %ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα εννέα και εννιακόσια 
τριάντα δύο χιλιοστά (99,932 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με το κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας, 
διάδρομο και με την με αριθμό πενήντα ένα (51) κατοικία 
του ιδίου ορόφου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με την με αριθμό 
πενήντα έξι (56) κατοικία του ιδίου στοίχου. 

Η με αριθμό πενήντα ένα (51) κατοικία του Β' ορόφου 
αποτελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζί- 
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να και λουτρό, έχει εμβαδόν εβδομήντα οκτώ τ.μ. (78,00 
τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
οικοδομικού τετραγώνου εβδομήντα πέντε τις χιλίοις 
(75,000 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εβδομήντα επτά και εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιοστά 
(77,175 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με διάδρομο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με το κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας, το 
φρεάτιο του ανελκυστήρα και με την με αριθμό πενήντα 
(50) κατοικία του ίδιου ορόφου. 

Η με αριθμό πενήντα δύο (52) ισόγειος κατοικία απο- 
τελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, 
\Λ/0 και λουτρό, έχει εμβαδόν ενενήντα έξι τ.μ. (96,00 
τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
οικοδομικού τετραγώνου ενενήντα δύο και τριακόσια 
οκτώ χιλιοστά (92,308 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά ενενήντα τέσσερα και εννιακόσια ογδόντα 
πέντε χιλιοστά (94,985 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και κοινόχρηστη 
αποθήκη. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με την με 
αριθμό σαράντα έξι (46) κατοικία του ίδιου στοίχου. 

Δυτικά: Με διάδρομο, με την είσοδο της πολυκατοικίας 
και κοινόχρηστη αποθήκη. 

Η με αριθμό πενήντα τρία (53) ισόγειος κατοικία απο- 
τελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα 
και λουτρό, έχει εμβαδόν εξήντα έξι τ.μ. (66,00 τ.μ.), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδο¬ 
μικού τετραγώνου εξήντα τρία και τετρακόσια εξήντα 
δύο χιλιοστά (63,462 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εξήντα πέντε και τριακόσια δύο χιλιοστά 
(65,302 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με διάδρομο, την είσοδο της πολυκατοικί¬ 
ας, το φρεάτιο του ανελκυστήρα και το κλιμακοστάσιο 
της πολυκατοικίας. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό πενήντα τέσσερα (54) κατοικία του Α' 
ορόφου, αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθι¬ 
στικό, τραπεζαρία, κουζίνα και λουτρό, έχει εμβαδόν 
εκατόν ένα τ.μ. (101,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ενενήντα 
επτά και εκατόν δέκα πέντε χιλιοστά (97,115 %ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα εννέα 
και εννιακόσια τριάντα δύο χιλιοστά (99,932 τ.μ.) και 
συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με την με 
αριθμό σαράντα οκτώ (48) κατοικία του ιδίου στοίχου. 

Δυτικά: Με το κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας, διά¬ 
δρομο και με την με αριθμό πενήντα πέντε (55) κατοικία 
του ιδίου ορόφου. 

Η με αριθμό πενήντα πέντε (55) κατοικία του Α' ορό¬ 
φου αποτελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, καθιστικό, 
κουζίνα και λουτρό, έχει εμβαδόν εβδομήντα οκτώ τ.μ. 
(78,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου εβδομήντα πέντε τις χιλί¬ 
οις (75,000 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 


εβδομήντα επτά και εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιοστά 
(77,175 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με διάδρομο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με το κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας, 
το φρεάτιο του ανελκυστήρα και με την με αριθμό πε¬ 
νήντα τέσσερα (54) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό πενήντα έξι (56) κατοικία του Β' ορόφου 
αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, τρα¬ 
πεζαρία, κουζίνα και λουτρό, έχει εμβαδόν εκατόν ένα 
τ.μ. (101,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του οικοδομικού τετραγώνου ενενήντα επτά και 
εκατόν δέκα πέντε χιλιοστά (97,115 %ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα εννέα και εννιακόσια 
τριάντα δύο χιλιοστά (99,932 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με την με 
αριθμό πενήντα (50) κατοικία του ιδίου στοίχου. 

Δυτικά: Με το κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας, διά¬ 
δρομο και με την με αριθμό πενήντα επτά (57) κατοικία 
του ιδίου ορόφου. 

Η με αριθμό πενήντα επτά (57) κατοικία του Β' ορό¬ 
φου αποτελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, καθιστικό, 
κουζίνα και λουτρό, έχει εμβαδόν εβδομήντα οκτώ τ.μ. 
(78,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου εβδομήντα πέντε τις χιλί¬ 
οις (75,000 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εβδομήντα επτά και εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιοστά 
(77,175 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με διάδρομο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με το κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας, 
το φρεάτιο του ανελκυστήρα και με την με αριθμό πε¬ 
νήντα έξι (56) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 5. 

Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά χίλια έντεκα και 
πενήντα εκατοστά (1.011,50 τ.μ.) και περιλαμβάνει μία (1) 
αίθουσα συγκέντρωσης τύπου 1.11, εμβαδού διακοσίων 
πενήντα πέντε τετραγωνικών μέτρων και εβδομήντα 
έξι εκατοστών (255,76 τ.μ.), με ποσοστό συνιδιοκτησίας 
επί του ανωτέρου οικοδομικού τετραγώνου, χίλια χι¬ 
λιοστά (1.000 %ο) και μερίδιο συνιδιοκτήτου οικοπέδου 
χίλια ένδεκα τετραγωνικά μέτρα και πενήντα εκατοστά 
(1.011,50 τ.μ.). 

Ε. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 6. 

Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δύο χιλιάδες σα¬ 
ράντα επτά και πενήντα εκατοστά (2.047,50 τ.μ.) και 
περιλαμβάνει τον στοίχο 7. 

ΣΤΟΙΧΟΣ επτά (7). 

Ο Στοίχος επτά (7) τύπου 3.14 ΠΓΥ, 3.14 ΓΛ, 3.14 ΓΥ, 
που φαίνεται στο με αριθμό 11456/Α/2β/25.10.1988 πολε- 
οδομικό σχέδιο, αποτελείται από το υπόγειο, στο οποίο 
βρίσκεται το λεβητοστάσιο, το ισόγειο, τον πρώτο και 
τον δεύτερο όροφο και περιγράφεται ως εξής: Το Ισό¬ 
γειο περιλαμβάνει τις με αριθμό εξήντα τέσσερα (64), 
εξήντα πέντε (65), εβδομήντα ένα (71), εβδομήντα δύο 
(72), εβδομήντα εννέα (79) και ογδόντα (80) κατοικίες, 
που φαίνονται στο με αριθμό Α/0/85 σχέδιο κάτοψης. Ο 
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πρώτος όροφος περιλαμβάνει τις με αριθμό εξήντα έξι 
(66), εξήντα επτά (67), εβδομήντα τρία (73), εβδομήντα 
τέσσερα (74), εβδομήντα πέντε (75), ογδόντα ένα (81), 
ογδόντα δύο (82) και ογδόντα τρία (83) κατοικίες που 
φαίνονται στα με αριθμό Α/2/85 σχέδια κάτοψης. Ο δεύ¬ 
τερος όροφος περιλαμβάνει τις με αριθμό εξήντα οκτώ 
(68), εξήντα εννέα (69), εβδομήντα (70), εβδομήντα έξι 
(76), εβδομήντα επτά (77), εβδομήντα οκτώ (78), ογδόντα 
τέσσερα (84), ογδόντα πέντε (85) και ογδόντα έξι (86) 
κατοικίες, που φαίνονται στο με αριθμό Α/2/85 σχέδια 
κάτοψης και περιγράφονται ως εξής: 

Η με αριθμό εξήντα τέσσερα (64) ισόγειος κατοικία 
αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κου¬ 
ζίνα, λουτρό και αποθήκη.Έχει εμβαδόν εκατό τ.μ. (100 
τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
οικοδομικού τετραγώνου σαράντα οκτώ και εξακόσια 
τριάντα οκτώ χιλιοστά (48,638 %ο), που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα εννέα και πεντακόσια 
ογδόντα επτά χιλιοστά (99,587 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, διάδρομο, με το 
κλιμακοστάσιο και με την είσοδο της πολυκατοικίας. 

Δυτικά: Με την με αριθμό εβδομήντα δύο (72) κατοικία 
του ιδίου στοίχου. 

Η με αριθμό εξήντα πέντε (65) ισόγειος κατοικία απο- 
τελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα 
και λουτρό.Έχει εμβαδόν ογδόντα οκτώ τ.μ. (88,00 τ.μ.), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικο¬ 
δομικού τετραγώνου σαράντα δύο και οχτακόσια δύο 
χιλιοστά (42,802 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά ογδόντα επτά και εξακόσια τριάντα έξι χιλιοστά 
(87,636 τ,μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, κοινόχρηστη αποθή¬ 
κη, και με το φρεάτιο του ανελκυστήρα. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, κοινόχρηστη απο¬ 
θήκη και διάδρομο. 

Η με αριθμό εξήντα έξι (66) του Α' ορόφου κατοικία 
αποτελείται από πέντε (5) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κου¬ 
ζίνα και δύο λουτρά/Εχει εμβαδόν εκατόν είκοσι οκτώ 
τ.μ. (128,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του οικοδομικού τετραγώνου εξήντα δύο και διακό¬ 
σια πενήντα επτά χιλιοστά (62,257 %ο), που αντιστοιχούν 
σε εκατόν είκοσι επτά τ.μ. και τετρακόσια εβδομήντα 
ένα χιλιοστά (127,471 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με το φρεάτιο του 
ανελκυστήρα, με διάδρομο και με την με αριθμό εξήντα 
επτά (67) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Η με αριθμό εξήντα επτά (67) του Α' ορόφου κατοικία 
αποτελείται από τέσσερα (4) υπνοδωμάτια, καθιστικό, 
αποθήκη, κουζίνα και δύο λουτρά. Έχει εμβαδόν εκα¬ 
τόν δέκα εννέα τ.μ. (119,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
πενήντα επτά και οχτακόσια εβδομήντα εννέα χιλιοστά 
(57,879 %»), που αντιστοιχούν σε εκατόν δέκα οκτώ τμ. 
και πεντακόσια οκτώ χιλιοστά (118,508 τ.μ.) και συνο¬ 
ρεύει: 


Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με διάδρομο, με 
το κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας και με την με αριθ¬ 
μό εξήντα έξι (66) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Δυτικά: Με την με αριθμό εβδομήντα τέσσερα (74) 
κατοικία του ιδίου στοίχου. 

Η με αριθμό εξήντα οκτώ (68) του Β' ορόφου κατοικία 
αποτελείται τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, 
λουτρό και αποθήκη.Έχει εμβαδόν εκατό τ.μ. (100 τ.μ.), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδο¬ 
μικού τετραγώνου σαράντα οκτώ και εξακόσια τριάντα 
οκτώ χιλιοστά (48,638 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά ενενήντα εννέα και πεντακόσια ογδόντα 
επτά χιλιοστά (99,587 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, το κλιμακοστά¬ 
σιο της πολυκατοικίας, διάδρομο και με την με αριθμό 
εβδομήντα (70) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Δυτικά: Με την με αριθμό εβδομήντα επτά (77) κατοι¬ 
κία του ιδίου στοίχου. 

Η με αριθμό εξήντα εννέα (69) του Β' ορόφου κατοικία 
αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κου¬ 
ζίνα και λουτρό.Έχει εμβαδόν ενενήντα τρία τ.μ. (93,00 
τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
οικοδομικού τετραγώνου σαράντα πέντε και διακόσια 
τριάντα τρία χιλιοστά (45,233 %ο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά ενενήντα δύο και εξακόσια δέκα έξι 
χιλιοστά (92,616 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με το φρεάτιο του 
ανελκυστήρα και με την με αριθμό εβδομήντα (70) κα¬ 
τοικία του ιδίου ορόφου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με το φρεάτιο του 
ανελκυστήρα και διάδρομο. 

Η με αριθμό εβδομήντα (70) του Β' ορόφου κατοικία 
αποτελείται από ένα (1) υπνοδωμάτιο, καθιστικό, κουζίνα 
και λουτρό. Έχει εμβαδόν πενήντα έξι τ.μ. (56,00 τ.μ.), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικο¬ 
δομικού τετραγώνου είκοσι επτά και διακόσια τριάντα 
επτά χιλιοστά (27,237 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά πενήντα πέντε και επτακόσια εξήντα οκτώ 
χιλιοστά (55,768 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με την με αριθμό εξήντα εννέα (69) κατοικία 
του ιδίου ορόφου και με διάδρομο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με την με αριθμό εξήντα οκτώ (68) κατοικία 
του ιδίου ορόφου. 

Η με αριθμό εβδομήντα ένα (71) ισόγειος κατοικία απο- 
τελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, 
λουτρό και αποθήκη.Έχει εμβαδόν εκατό τ.μ. (100 τ.μ.), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδο¬ 
μικού τετραγώνου σαράντα οκτώ και εξακόσια τριάντα 
οκτώ χιλιοστά (48,638 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά ενενήντα εννέα και πεντακόσια ογδόντα 
επτά χιλιοστά (99,587 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, διάδρομο, με το κλι¬ 
μακοστάσιο και με την είσοδο της πολυκατοικίας. 

Νότια: Με την με αριθμό εβδομήντα εννέα (79) κατοι¬ 
κία του ιδίου στοίχου. 
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Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό εβδομήντα δύο (72) ισόγειος κατοικία 
αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κου¬ 
ζίνα και λουτρό.Έχει εμβαδόν ογδόντα οκτώ τ.μ. (88,00 
τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
οικοδομικού τετραγώνου σαράντα δύο και οχτακόσια 
δύο χιλιοστά (42,802 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά ογδόντα επτά και εξακόσια τριάντα έξι 
χιλιοστά (87,636 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, διάδρομο και κοινό¬ 
χρηστη αποθήκη. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με την με 
αριθμό εξήντα τέσσερα (64) κατοικία του ίδιου στοί- 
χου ' 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, κοινόχρηστη αποθή¬ 
κη και το φρεάτιο του ανελκυστήρα. 

Η με αριθμό εβδομήντα τρία (73) του Α' ορόφου κα¬ 
τοικία αποτελείται τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, 
κουζίνα, λουτρό και αποθήκη. Έχει εμβαδόν εκατό τ.μ. 
(100 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
οικοδομικού τετραγώνου σαράντα οκτώ και εξακόσια 
τριάντα οκτώ χιλιοστά (48,638 %ο), που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα εννέα και πεντακόσια 
ογδόντα επτά χιλιοστά (99,587 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, το κλιμακοστάσιο 
της πολυκατοικίας, διάδρομο και με την με αριθμό εβδο¬ 
μήντα πέντε (75) κατοικία του ίδιου ορόφου. 

Νότια: Με την με αριθμό ογδόντα ένα (81) κατοικία 
του ιδίου στοίχου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό εβδομήντα τέσσερα (74) του Α' ορόφου 
κατοικία αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθι¬ 
στικό, κουζίνα και λουτρό.Έχει εμβαδόν ενενήντα τρία 
τ.μ. (93,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του οικοδομικού τετραγώνου σαράντα πέντε και 
διακόσια τριάντα τρία χιλιοστά (45,233 %ο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα δύο και εξακόσια 
δέκα έξι χιλιοστά (92,616 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με διάδρομο και με 
το φρεάτιο του ανελκυστήρα. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με την με 
αριθμό εξήντα επτά (67) κατοικία του ιδίου στοίχου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με το φρεάτιο του 
ανελκυστήρα και με την με αριθμό εβδομήντα πέντε 
(75) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Η με αριθμό εβδομήντα πέντε (75) του Α' ορόφου 
κατοικία αποτελείται από ένα (1) υπνοδωμάτιο, καθιστι¬ 
κό, κουζίνα και λουτρό. Έχει εμβαδόν πενήντα έξι τ.μ. 
(56,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά και διακόσια 
τριάντα επτά χιλιοστά (27,237 %ο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά πενήντα πέντε και επτακόσια εξή¬ 
ντα οκτώ χιλιοστά (55,768 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με την με αριθμό εβδομήντα τρία (73) κατοικία 
του ιδίου ορόφου. 

Ανατολικά: Με διάδρομο και με την με αριθμό εβδο¬ 
μήντα τέσσερα (74) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 


Η με αριθμό εβδομήντα έξι (76) του Β' ορόφου κατοικία 
αποτελείται τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, 
λουτρό και αποθήκη.Έχει εμβαδόν εκατό τ.μ. (100 τ.μ.), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδο¬ 
μικού τετραγώνου σαράντα οκτώ και εξακόσια τριάντα 
οκτώ χιλιοστά (48,638 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά ενενήντα εννέα και πεντακόσια ογδόντα 
επτά χιλιοστά (99,587 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, το κλιμακοστάσιο 
της πολυκατοικίας, διάδρομο και με την με αριθμό εβδο¬ 
μήντα οκτώ (78) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Νότια: Με την με αριθμό ογδόντα τέσσερα (84) κατοι¬ 
κία του ιδίου στοίχου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό εβδομήντα επτά (77) του Β' ορόφου κα¬ 
τοικία αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, 
κουζίνα και λουτρό. Έχει εμβαδόν ενενήντα τρία τ.μ. 
(93,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου σαράντα πέντε και διακό¬ 
σια τριάντα τρία χιλιοστά (45,233 %ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα δύο και εξακόσια δέκα 
έξι χιλιοστά (92,616 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με διάδρομο και με 
το φρεάτιο του ανελκυστήρα. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με την με 
αριθμό εξήντα οκτώ (68) κατοικία του ιδίου στοίχου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με το φρεάτιο του 
ανελκυστήρα και με την με αριθμό εβδομήντα οκτώ (78) 
κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Η με αριθμό εβδομήντα οκτώ (78) του Β' ορόφου κα¬ 
τοικία αποτελείται από ένα (1) υπνοδωμάτιο, καθιστικό, 
κουζίνα και λουτρό.Έχει εμβαδόν πενήντα έξι τ.μ. (56,00 
τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οι¬ 
κοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά και διακόσια τριάντα 
επτά χιλιοστά (27,237 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά πενήντα πέντε και επτακόσια εξήντα οκτώ 
χιλιοστά (55,768 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με την με αριθμό εβδομήντα έξι (76) κατοικία 
του ιδίου ορόφου. 

Ανατολικά: Με διάδρομο και με την με αριθμό εβδο¬ 
μήντα επτά (77) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό εβδομήντα εννέα (79) ισόγειος κατοικία 
αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κου¬ 
ζίνα, λουτρό και αποθήκη.Έχει εμβαδόν εκατό τ.μ. (100 
τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
οικοδομικού τετραγώνου σαράντα οκτώ και εξακόσια 
τριάντα οκτώ χιλιοστά (48,638 %ο), που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα εννέα και πεντακόσια 
ογδόντα επτά χιλιοστά (99,587 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με την με αριθμό εβδομήντα ένα (71) κατοικία 
του ιδίου στοίχου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, διάδρομο, με το κλι¬ 
μακοστάσιο και με την είσοδο της πολυκατοικίας. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό ογδόντα (80) ισόγειος κατοικία αποτε- 
λείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα και 
λουτρό.Έχει εμβαδόν ογδόντα οκτώ τ.μ. (88,00 τ.μ.), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικο- 
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δομικού τετραγώνου σαράντα δύο και οχτακόσια δύο 
χιλιοστά (42,802 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά ογδόντα επτά και εξακόσια τριάντα έξι χιλιοστά 
(87,636 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, διάδρομο και κοινό¬ 
χρηστη αποθήκη. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, κοινόχρηστη αποθή¬ 
κη και το φρεάτιο του ανελκυστήρα. 

Η με αριθμό ογδόντα ένα (81) του Α' ορόφου κατοικία 
αποτελείται τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, 
λουτρό και αποθήκη.Έχει εμβαδόν εκατό τ.μ. (100 τ.μ.), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδο¬ 
μικού τετραγώνου σαράντα οκτώ και εξακόσια τριάντα 
οκτώ χιλιοστά (48,638 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά ενενήντα εννέα και πεντακόσια ογδόντα 
επτά χιλιοστά (99,587 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με την με αριθμό εβδομήντα τρία (73) κατοικία 
του ιδίου στοίχου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, το κλιμακοστάσιο της 
πολυκατοικίας, διάδρομο και με την με αριθμό ογδόντα 
τρία (83) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό ογδόντα δύο (82) του Α' ορόφου κατοικία 
αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κου¬ 
ζίνα και λουτρό.'Εχει εμβαδόν ενενήντα τρία τ.μ. (93,00 
τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
οικοδομικού τετραγώνου σαράντα πέντε και διακόσια 
τριάντα τρία χιλιοστά (45,233 %ο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά ενενήντα δύο και εξακόσια δέκα έξι 
χιλιοστά (92,616 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με διάδρομο και με 
το φρεάτιο του ανελκυστήρα. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με το φρεάτιο του 
ανελκυστήρα και με την με αριθμό ογδόντα τρία (83) 
κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Η με αριθμό ογδόντα τρία (83) του Α' ορόφου κατοικία 
αποτελείται από ένα (1) υπνοδωμάτιο, καθιστικό, κουζίνα 
και λουτρό.'Εχει εμβαδόν πενήντα έξι τ.μ. (56,00 τ.μ.), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικο¬ 
δομικού τετραγώνου είκοσι επτά και διακόσια τριάντα 
επτά χιλιοστά (27,237 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά πενήντα πέντε και επτακόσια εξήντα οκτώ 
χιλιοστά (55,768 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με την με αριθμό ογδόντα ένα (81) κατοικία 
του ιδίου ορόφου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με διάδρομο και με την με αριθμό ογδόντα 
δύο (82) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό ογδόντα τέσσερα (84) του Β' ορόφου 
κατοικία αποτελείται τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, 
κουζίνα, λουτρό και αποθήκη.Έχει εμβαδόν εκατό τ.μ. 
(100 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
οικοδομικού τετραγώνου σαράντα οκτώ και εξακόσια 
τριάντα οκτώ χιλιοστά (48,638 %ο), που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα εννέα και πεντακόσια 
ογδόντα επτά χιλιοστά (99,587 τ.μ.) και συνορεύει: 


Βόρεια: Με την με αριθμό εβδομήντα έξι (76) κατοικία 
του ιδίου στοίχου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, το κλιμακοστάσιο της 
πολυκατοικίας, διάδρομο και με την με αριθμό ογδόντα 
έξι (86) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό ογδόντα πέντε (85) του Β' ορόφου κατοι¬ 
κία αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, 
κουζίνα και λουτρό. Έχει εμβαδόν ενενήντα τρία τ.μ. 
(93,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου σαράντα πέντε και διακό¬ 
σια τριάντα τρία χιλιοστά (45,233 %ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα δύο και εξακόσια δέκα 
έξι χιλιοστά (92,616 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με διάδρομο και με 
το φρεάτιο του ανελκυστήρα. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με το φρεάτιο του 
ανελκυστήρα και με την με αριθμό ογδόντα έξι (86) 
κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Η με αριθμό ογδόντα έξι (86) του Β' ορόφου κατοικία 
αποτελείται από ένα (1) υπνοδωμάτιο, καθιστικό, κουζίνα 
και λουτρό.'Εχει εμβαδόν πενήντα έξι τ.μ. (56,00 τ.μ.), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικο¬ 
δομικού τετραγώνου είκοσι επτά και διακόσια τριάντα 
επτά χιλιοστά (27,237 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά πενήντα πέντε και επτακόσια εξήντα οκτώ 
χιλιοστά (55,768 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με την με αριθμό ογδόντα τέσσερα (84) κα¬ 
τοικία του ιδίου ορόφου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με διάδρομο και με την με αριθμό ογδόντα 
πέντε (85) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΣΤ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 7. 

Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εξακόσια είκοσι έξι 
και πενήντα επτά εκατοστά (626,57 τ.μ.) και περιλαμ¬ 
βάνει τον στοίχο 6. 

ΣΤΟΙΧΟΣ έξι (6). 

Ο Στοίχος έξι (6) τύπου 3.16 ΙΓΛ που φαίνεται στο με 
αριθμό 11456/Α/2β/25.10.1988 πολεοδομικό σχέδιο περι¬ 
λαμβάνει το υπόγειο, στο οποίο βρίσκεται το λεβητο¬ 
στάσιο, το ισόγειο, τον πρώτο και τον δεύτερο όροφο 
και περιγράφεται ως εξής: 

Το ισόγειο περιλαμβάνει τις με αριθμό πενήντα οκτώ 
(58) και πενήντα εννέα (59) κατοικίες, που φαίνονται στο 
με αριθμό Α/1α/89 σχέδιο κάτοψης. Ο πρώτος όροφος 
περιλαμβάνει τις με αριθμό εξήντα (60) και εξήντα ένα 
(61) κατοικίες, που φαίνονται στο με αριθμό Α/2/89 σχέ¬ 
διο κάτοψης. Ο δεύτερος όροφος περιλαμβάνει τις με 
αριθμό εξήντα δύο (62) και εξήντα τρία (63) κατοικίες, 
που φαίνονται στο με αριθμό Α/2/89 σχέδιο κάτοψης 
και περιγράφονται ως εξής: 

Η με αριθμό πενήντα οκτώ (58) ισόγειος κατοικία απο- 
τελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, 
\Λ/Ω και λουτρό, έχει εμβαδόν ενενήντα έξι τ.μ. (96,00 
τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
οικοδομικού τετραγώνου εκατόν ογδόντα τέσσερα και 
εξακόσια δέκα πέντε χιλιοστά (184,615 %ο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα πέντε 
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και εξακόσια εβδομήντα τέσσερα χιλιοστά (115,674 τ.μ.) 
και συνορεύει: 

Βόρεια: Με διάδρομο και κοινόχρηστη αποθήκη. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και κοινόχρηστη 
αποθήκη. 

Η με αριθμό πενήντα εννέα (59) ισόγειος κατοικία 
αποτελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κου¬ 
ζίνα και λουτρό, έχει εμβαδόν εξήντα έξι τ.μ. (66,00 τ.μ.), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικο¬ 
δομικού τετραγώνου εκατόν είκοσι έξι και εννιακόσια 
είκοσι τρία χιλιοστά (126,923 %ο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα εννέα και πεντακόσια 
είκοσι έξι χιλιοστά (79,526 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με διάδρομο, το φρεάτιο του ανελκυστήρα και 
το κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό εξήντα (60) κατοικία του Α' ορόφου, απο- 
τελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, τραπεζα¬ 
ρία, κουζίνα και λουτρό, έχει εμβαδόν εκατόν ένα τ.μ. 
(101,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου εκατόν ενενήντα τέσσε¬ 
ρα και διακόσια τριάντα ένα χιλιοστά (194,231 %ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι ένα 
και εξακόσια ενενήντα εννέα χιλιοστά (121,699 τ.μ.) και 
συνορεύει: 

Βόρεια: Με το κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας, δι¬ 
άδρομο και με την με αριθμό εξήντα ένα (61) κατοικία 
του ιδίου ορόφου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό εξήντα ένα (61) κατοικία του Α' ορόφου 
αποτελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζί¬ 
να και λουτρό, έχει εμβαδόν εβδομήντα οκτώ τ.μ. (78,00 
τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
οικοδομικού τετραγώνου εκατόν πενήντα τις χιλίοις 
(150,000 %„) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
ενενήντα τρία και εννιακόσια ογδόντα έξι χιλιοστά 
(93,986 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με το κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας, το 
φρεάτιο του ανελκυστήρα και με την με αριθμό εξήντα 
(60) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό εξήντα δύο (62) κατοικία του Β' ορόφου 
αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, τρα¬ 
πεζαρία, κουζίνα και λουτρό, έχει εμβαδόν εκατόν ένα 
τ.μ. (101,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του οικοδομικού τετραγώνου εκατόν ενενήντα τέσ¬ 
σερα και διακόσια τριάντα ένα χιλιοστά (194,231 %ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι ένα 
και εξακόσια ενενήντα εννέα χιλιοστά (121,699 τ.μ.) και 
συνορεύει: 

Βόρεια: Με το κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας, δι¬ 
άδρομο και με την με αριθμό εξήντα τρία (63) κατοικία 
του ιδίου ορόφου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 


Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό εξήντα τρία (63) κατοικία του Β' ορό¬ 
φου αποτελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, καθιστικό, 
κουζίνα και λουτρό, έχει εμβαδόν εβδομήντα οκτώ τ.μ. 
(78,00 τ.μ), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου εκατόν πενήντα τις χιλί¬ 
οις (150,000 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνι¬ 
κά ενενήντα τρία και εννιακόσια ογδόντα έξι χιλιοστά 
(93,986 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με το κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας, το 
φρεάτιο του ανελκυστήρα και με την με αριθμό εξήντα 
δύο (62) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ζ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 8. 

Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τετρακόσια ενενή¬ 
ντα εννέα και ογδόντα εκατοστά (499,80 τ.μ.) και περι¬ 
λαμβάνει 6 καταστήματα, τύπου 271Γ, εμβαδού έκαστου 
σαράντα ενός τετραγωνικών μέτρων και σαράντα οκτώ 
εκατοστών (41,48 τ.μ.) και ποσοστό συνιδιοκτησίας επί 
του οικοδομικού τετραγώνου έκαστο εκατόν εξήντα έξι 
και εξακόσια εξήντα επτά τις χιλίοις (166,667 %ο) που 
αντι-στοιχούν σε ογδόντα τρία τετραγωνικά μέτρα και 
τριακόσια χιλιοστά (83,300 τ.μ.) 

Η. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 9. 

Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά χίλια τριακόσια 
εβδομήντα οκτώ και είκοσι πέντε εκατοστά (1.378,25 
τ.μ.) και περιλαμβάνει τον στοίχο 8. 

ΣΤΟΙΧΟΣ οκτώ (8). 

Ο Στοίχος οκτώ (8) τύπου 3.14 Γ Λ και 3.14 ΓΥ που φαί¬ 
νεται στο με αριθμό 11456/Α/2β/25.10.1988 πολεοδομικό 
σχέδιο περιλαμβάνει το υπόγειο στο οποίο βρίσκεται 
το λεβητοστάσιο, το ισόγειο, το πρώτο και τον δεύτερο 
όροφο και Περιγράφεται ως εξής: Το ισόγειο περιλαμ¬ 
βάνει τις με αριθμό ογδόντα επτά (87), ογδόντα οκτώ 
(88), ενενήντα πέντε (95) και ενενήντα έξι (96) κατοικίες 
που φαίνονται στο με αριθμό Α/0/85 σχέδιο κάτοψης. Ο 
πρώτος όροφος περιλαμβάνει τις με αριθμό ογδόντα 
εννέα (89), ενενήντα (90), ενενήντα ένα (91), ενενήντα 
επτά (97), ενενήντα οκτώ (98) και ενενήντα εννέα (99) 
κατοικίες που φαίνονται στο με αριθμό Α/2/85 σχέ¬ 
διο κάτοψης. Ο δεύτερος όροφος περιλαμβάνει τις με 
αριθμό ενενήντα δύο (92), ενενήντα τρία (93), ενενήντα 
τέσσερα (94), εκατό (100), εκατόν ένα (101), και εκατόν 
δύο (102) κατοικίες που φαίνονται στο με αριθμό Α/2/85 
σχέδιο κάτοψης, και περιγράφονται ως εξής: 

Η με αριθμό ογδόντα επτά (87) ισόγειος κατοικία 
αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κου¬ 
ζίνα, λουτρό και αποθήκη.Έχει εμβαδόν εκατό τ.μ. (100 
τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
οικοδομικού τετραγώνου εβδομήντα δύο και οχτακόσια 
ογδόντα έξι χιλιοστά (72,886 %ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατό και τετρακόσια πενήντα έξι 
χιλιοστά (100,456 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, διάδρομο, με το κλι¬ 
μακοστάσιο και με την είσοδο της πολυκατοικίας. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 
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Η με αριθμό ογδόντα οκτώ (88) ισόγειος κατοικία 
αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κου¬ 
ζίνα και λουτρό.'Εχει εμβαδόν ογδόντα οκτώ τ.μ. (88,00 
τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
οικοδομικού τετραγώνου εξήντα τέσσερα και εκατόν 
σαράντα χιλιοστά (64,140 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά ογδόντα οκτώ και τετρακόσια ένα χιλιοστά 
(88,401 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, κοινόχρηστη απο¬ 
θήκη και διάδρομο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, κοινόχρηστη απο¬ 
θήκη και το φρεάτιο του ανελκυστήρα. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με την με αριθμό 
ενενήντα πέντε (95) κατοικία του ίδιου στοίχου. 

Η με αριθμό ογδόντα εννέα (89) του Α' ορόφου κα¬ 
τοικία αποτελείται τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, 
κουζίνα, λουτρό και αποθήκη/Εχει εμβαδόν εκατό τ.μ. 
(100 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
οικοδομικού τετραγώνου εβδομήντα δύο και οχτακόσια 
ογδόντα έξι χιλιοστά (72,886 %ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατό και τετρακόσια πενήντα έξι 
χιλιοστά (100,456 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, το κλιμακοστάσιο της 
πολυκατοικίας, διάδρομο και με την με αριθμό ενενήντα 
ένα (91) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό ενενήντα (90) του Α' ορόφου κατοικία 
αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κου¬ 
ζίνα και λουτρό.'Εχει εμβαδόν ενενήντα τρία τ.μ. (93,00 
τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
οικοδομικού τετραγώνου εξήντα επτά και επτακόσια 
ογδόντα τέσσερα χιλιοστά (67,784 %ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τρία και τετρακόσια 
είκοσι τέσσερα χιλιοστά (93,424 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με διάδρομο και με 
το φρεάτιο του ανελκυστήρα. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με το φρεάτιο 
του ανελκυστήρα και με την με αριθμό ενενήντα ένα 
(91) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με την με αριθμό 
ενενήντα επτά (97) κατοικία του ιδίου στοίχου. 

Η με αριθμό ενενήντα ένα (91) του Α' ορόφου κατοικία 
αποτελείται από ένα (1) υπνοδωμάτιο, καθιστικό, κουζίνα 
και λουτρό.'Εχει εμβαδόν πενήντα έξι τ.μ. (56,00 τ.μ.), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικο¬ 
δομικού τετραγώνου σαράντα και οχτακόσια δέκα έξι 
χιλιοστά (40,816 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά πενήντα έξι και διακόσια πενήντα πέντε χιλιοστά 
(56,255 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με την με αριθμό ογδόντα εννέα (89) κατοικία 
του ιδίου ορόφου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με διάδρομο και με την με αριθμό ενενήντα 
(90) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Η με αριθμό ενενήντα δύο (92) του Β' ορόφου κατοικία 
αποτελείται τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, 
λουτρό και αποθήκη/Εχει εμβαδόν εκατό τ.μ. (100 τ.μ.), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικο¬ 


δομικού τετραγώνου εβδομήντα δύο και οχτακόσια 
ογδόντα έξι χιλιοστά (72,886 %ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατό και τετρακόσια πενήντα έξι 
εκατοστά (100,456 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, το κλιμακοστάσιο της 
πολυκατοικίας, διάδρομο και με την με αριθμό ενενήντα 
τέσσερα (94) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό ενενήντα τρία (93) του Β' ορόφου κατοι¬ 
κία αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, 
κουζίνα και λουτρό. Έχει εμβαδόν ενενήντα τρία τ.μ. 
(93,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου εξήντα επτά και επτακόσια 
ογδόντα τέσσερα χιλιοστά (67,784 %ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τρία και τετρακόσια 
είκοσι τέσσερα χιλιοστά (93,424 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με διάδρομο και με 
το φρεάτιο του ανελκυστήρα. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με το φρεάτιο 
του ανελκυστήρα και με την με αριθμό ενενήντα τέσ¬ 
σερα (94) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με την με αριθμό 
εκατό (100) κατοικία του ιδίου στοίχου. 

Η με αριθμό ενενήντα τέσσερα (94) του Β' ορόφου 
κατοικία αποτελείται από ένα (1) υπνοδωμάτιο, καθιστι¬ 
κό, κουζίνα και λουτρό. Έχει εμβαδόν πενήντα έξι τ.μ. 
(56,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου σαράντα και οχτακόσια 
δέκα έξι χιλιοστά (40,816 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά πενήντα έξι και διακόσια πενήντα πέντε 
χιλιοστά (56,255 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με την με αριθμό ενενήντα δύο (92) κατοικία 
του ιδίου ορόφου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με διάδρομο και με την με αριθμό ενενήντα 
τρία (93) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Η με αριθμό ενενήντα πέντε (95) ισόγειος κατοικία 
αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κου¬ 
ζίνα, λουτρό και αποθήκη/Εχει εμβαδόν εκατό τ.μ. (100 
τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
οικοδομικού τετραγώνου εβδομήντα δύο και οχτακόσια 
ογδόντα έξι χιλιοστά (72,886 %ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατό και τετρακόσια πενήντα έξι 
χιλιοστά (100,456 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με την με αριθμό ογδόντα οκτώ (88) κα¬ 
τοικία του ιδίου στοίχου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, διάδρομο, με το κλι¬ 
μακοστάσιο και με την είσοδο της πολυκατοικίας. 

Η με αριθμό ενενήντα έξι (96) ισόγειος κατοικία απο- 
τελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα 
και λουτρό.'Εχει εμβαδόν ογδόντα οκτώ τ.μ. (88,00 τ.μ.), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδο¬ 
μικού τετραγώνου εξήντα τέσσερα και εκατόν σαράντα 
χιλιοστά (64,140 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά ογδόντα οκτώ και τετρακόσια ένα χιλιοστά 
(88,401 τ.μ.) και συνορεύει: 
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Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, κοινόχρηστη απο¬ 
θήκη και το φρεάτιο του ανελκυστήρα. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, κοινόχρηστη απο¬ 
θήκη και διάδρομο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό ενενήντα επτά (97) του Α' ορόφου κα¬ 
τοικία αποτελείται τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, 
κουζίνα, λουτρό και αποθήκη. Έχει εμβαδόν εκατό τ.μ. 
(100 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
οικοδομικού τετραγώνου εβδομήντα δύο και οχτακόσια 
ογδόντα έξι χιλιοστά (72,886 %ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατό και τετρακόσια πενήντα έξι 
χιλιοστά (100,456 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με την με αριθμό ενενήντα (90) κατοικία 
του ιδίου στοίχου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, το κλιμακοστάσιο 
της πολυκατοικίας, διάδρομο και με την με αριθμό ενε¬ 
νήντα εννέα (99) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Η με αριθμό ενενήντα οκτώ (98) του Α' ορόφου κατοι¬ 
κία αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, 
κουζίνα και λουτρό. Έχει εμβαδόν ενενήντα τρία τ.μ. 
(93,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου εξήντα επτά και επτακόσια 
ογδόντα τέσσερα χιλιοστά (67,784 %ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τρία και τετρακόσια 
είκοσι τέσσερα χιλιοστά (93,424 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με το φρεάτιο του 
ανελκυστήρα και με την με αριθμό ενενήντα εννέα (99) 
κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με το φρεάτιο 
του ανελκυστήρα και διάδρομο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό ενενήντα εννέα (99) του Α' ορόφου κα¬ 
τοικία αποτελείται από ένα (1) υπνοδωμάτιο, καθιστι¬ 
κό, κουζίνα και λουτρό. Έχει εμβαδόν πενήντα έξι τ.μ. 
(56,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου σαράντα και οχτακόσια 
δέκα έξι χιλιοστά (40,816 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά πενήντα έξι και διακόσια πενήντα πέντε 
χιλιοστά (56,255 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με διάδρομο και με την με αριθμό ενενήντα 
οκτώ (98) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Ανατολικά: Με την με αριθμό ενενήντα επτά (97) κα¬ 
τοικία του ιδίου ορόφου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό εκατό (100) του Β' ορόφου κατοικία 
αποτελείται τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, 
λουτρό και αποθήκη.Έχει εμβαδόν εκατό τ.μ. (100 τ.μ.), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικο¬ 
δομικού τετραγώνου εβδομήντα δύο και οχτακόσια 
ογδόντα έξι χιλιοστά (72,886 %ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατό και τετρακόσια πενήντα έξι 
χιλιοστά (100,456 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με την με αριθμό ενενήντα τρία (93) κα¬ 
τοικία του ιδίου στοίχου. 


Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, το κλιμακοστάσιο 
της πολυκατοικίας, διάδρομο και με την με αριθμό εκα¬ 
τόν δύο (102) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Η με αριθμό εκατόν ένα (101) του Β' ορόφου κατοικία 
αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κου¬ 
ζίνα και λουτρό.Έχει εμβαδόν ενενήντα τρία τ.μ. (93,00 
τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
οικοδομικού τετραγώνου εξήντα επτά και επτακόσια 
ογδόντα τέσσερα χιλιοστά (67,784 %ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τρία και τετρακόσια 
είκοσι τέσσερα χιλιοστά (93,424 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με το φρεάτιο του 
ανελκυστήρα και με την με αριθμό εκατόν δύο (102) 
κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με το φρεάτιο 
του ανελκυστήρα και με διάδρομο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό εκατόν δύο (102) του Β' ορόφου κατοικία 
αποτελείται από ένα (1) υπνοδωμάτιο, καθιστικό, κουζίνα 
και λουτρό. Έχει εμβαδόν πενήντα έξι τ.μ. (56,00 τ.μ.), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικο¬ 
δομικού τετραγώνου σαράντα και οχτακόσια δέκα έξι 
χιλιοστά (40,816 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά πενήντα έξι και διακόσια πενήντα πέντε χιλιοστά 
(56,255 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με διάδρομο και με την με αριθμό εκατόν ένα 
(101) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Ανατολικά: Με την με αριθμό εκατό (100) κατοικία του 
ιδίου ορόφου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Θ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 10. 

Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτακόσια τριάντα 
τέσσερα και πενήντα εκατοστά (734,50 τ.μ.) και περι¬ 
λαμβάνει τον στοίχο 13. 

ΣΤΟΙΧΟΣ δέκα τρία (13). 

Ο Στοίχος δέκα τρία (13), τύπου 3.16 ΙΓΛ που φαίνεται 
στο με αριθμό 11456/Α/2β/25.10.1988 πολεοδομικό σχέδιο, 
αποτελείται από το υπόγειο, στο οποίο βρίσκεται το 
λεβητοστάσιο, το ισόγειο, τον πρώτο και τον δεύτερο 
όροφο και περιγράφεται ως εξής: 

Το ισόγειο περιλαμβάνει τις με αριθμό εκατόν τριάντα 
εννέα (139) και εκατόν σαράντα (140) κατοικίες, που 
φαίνονται στο με αριθμό Α/1α/89 σχέδιο κάτοψης. Ο 
πρώτος όροφος περιλαμβάνει τις με αριθμό εκατόν σα¬ 
ράντα ένα (141) και εκατόν σαράντα δύο (142) κατοικίες, 
που φαίνονται στο με αριθμό Α/2/89 σχέδιο κάτοψης. Ο 
δεύτερος όροφος περιλαμβάνει τις με αριθμό εκατόν 
σαράντα τρία (143) και εκατόν σαράντα τέσσερα (144) 
κατοικίες, που φαίνονται στο με αριθμό Α/2/89 σχέδιο 
κάτοψης και περιγράφονται ως εξής: 

Η με αριθμό εκατόν τριάντα εννέα (139) ισόγειος κα¬ 
τοικία αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, 
κουζίνα, \Λ/Ω και λουτρό, έχει εμβαδόν ενενήντα έξι τ,μ. 
(96,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου εκατόν ογδόντα τέσσερα 
και εξακόσια δέκα πέντε χιλιοστά (184,615 %ο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα πέντε 
και εξακόσια χιλιοστά (135,600 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 




28404 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και κοινόχρηστη απο¬ 
θήκη. 

Ανατολικά: Με διάδρομο και κοινόχρηστη αποθήκη. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό εκατόν σαράντα (140) ισόγειος κατοικία 
αποτελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζί¬ 
να και λουτρό, έχει εμβαδόν εξήντα έξι τ.μ. (66,00 τ.μ.), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικο¬ 
δομικού τετραγώνου εκατόν είκοσι έξι και εννιακόσια 
είκοσι τρία χιλιοστά (126,923 %ο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τρία και διακόσια είκοσι 
πέντε χιλιοστά (93,225 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με διάδρομο, το φρεάτιο του ανελκυστήρα 
και το κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας. 

Η με αριθμό εκατόν σαράντα ένα (141) κατοικία του 
Α' ορόφου, αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, κα¬ 
θιστικό, κουζίνα, τραπεζαρία και λουτρό, έχει εμβαδόν 
εκατόν ένα τ.μ. (101,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εκατόν 
ενενήντα τέσσερα και διακόσια τριάντα ένα χιλιοστά 
(194,231 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν σαράντα δύο και εξακόσια εξήντα τρία χιλιοστά 
(142,663 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με το κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας, 
διάδρομο και με την με αριθμό εκατόν σαράντα δύο 
(142) κατοικία του ίδιου ορόφου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό εκατόν σαράντα δύο (142) κατοικία του Α' 
ορόφου αποτελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, καθιστι¬ 
κό, κουζίνα και λουτρό, έχει εμβαδόν εβδομήντα οκτώ 
τ.μ. (78,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του οικοδομικού τετραγώνου εκατόν πενήντα τις 
χιλίοις (150,000 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εκατόν δέκα και εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιοστά 
(110,175 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, διάδρομο και φρεάτιο 
του ανελκυστήρα. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με το κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας, το 
φρεάτιο του ανελκυστήρα και με την με αριθμό εκατόν 
σαράντα ένα (141) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Η με αριθμό εκατόν σαράντα τρία (143) κατοικία του 
Β' ορόφου αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, κα¬ 
θιστικό, κουζίνα, τραπεζαρία και λουτρό, έχει εμβαδόν 
εκατόν ένα τ.μ. (101,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εκατόν 
ενενήντα τέσσερα και διακόσια τριάντα ένα χιλιοστά 
(194,231 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν σαράντα δύο και εξακόσια εξήντα τρία χιλιοστά 
(142,663 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με το κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας, 
διάδρομο και με την με αριθμό εκατόν σαράντα τέσσερα 
(144) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 


Η με αριθμό εκατόν σαράντα τέσσερα (144) κατοικία 
του Β' ορόφου αποτελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, 
καθιστικό, κουζίνα και λουτρό, έχει εμβαδόν εβδομή¬ 
ντα οκτώ τ.μ. (78,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εκατόν 
πενήντα τις χιλίοις (150,000 %ο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα και εκατόν εβδομήντα 
πέντε χιλιοστά (110,175 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, διάδρομο και φρεάτιο 
του ανελκυστήρα. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με το κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας, το 
φρεάτιο του ανελκυστήρα και με την με αριθμό εκατόν 
σαράντα τρία (143) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

I. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 11. 

Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά χίλια διακόσια σα¬ 
ράντα οκτώ (1.248 τ.μ.) και περιλαμβάνει τον στοίχο 12. 

ΣΤΟΙΧΟΣ δώδεκα (12). 

Ο Στοίχος δώδεκα (12), τύπου 3.16 ΓΛ και 3.16 ΓΥ, που 
φαίνεται στο με αριθμό 11456/Α/2β/25.10.1988 πολεοδο- 
μικό σχέδιο, αποτελείται από το υπόγειο, στο οποίο 
βρίσκεται το λεβητοστάσιο, το ισόγειο, τον πρώτο και 
τον δεύτερο όροφο και περιγράφεται ως εξής: 

Το ισόγειο περιλαμβάνει τις με αριθμό εκατόν είκοσι 
επτά (127), εκατόν είκοσι οκτώ (128), εκατόν τριάντα 
τρία (133) και εκατόν τριάντα τέσσερα (134) κατοικίες, 
που φαίνονται στο με αριθμό Α/1α/89 σχέδιο κάτοψης. 
Ο πρώτος όροφος περιλαμβάνει τις με αριθμό εκατόν 
είκοσι εννέα (129), εκατόν τριάντα (130), εκατόν τριά¬ 
ντα πέντε (135) και εκατόν τριάντα έξι (136) κατοικίες, 
που φαίνονται στο με αριθμό Α/2/89 σχέδιο κάτοψης. 
Ο δεύτερος όροφος περιλαμβάνει τις με αριθμό εκατόν 
τριάντα ένα (131), εκατόν τριάντα δύο (132), εκατόν τριά¬ 
ντα επτά (137) και εκατόν τριάντα οκτώ (138) κατοικίες, 
που φαίνονται στο με αριθμό Α/2/89 σχέδιο κάτοψης 
και περιγράφονται ως εξής: 

Η με αριθμό εκατόν είκοσι επτά (127) ισόγειος κατοι¬ 
κία αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, 
κουζίνα, \Λ/0 και λουτρό, έχει εμβαδόν ενενήντα έξι τ.μ. 
(96,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου ενενήντα δύο και τριακό¬ 
σια οκτώ χιλιοστά (92,308 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν δέκα πέντε και διακόσια χιλιοστά 
(115,200 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με διάδρομο και κοινόχρηστη αποθήκη. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με την με αριθμό 
εκατόν τριάντα τρία (133) κατοικία του ιδίου στοίχου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και κοινόχρηστη 
αποθήκη. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό εκατόν είκοσι οκτώ (128) ισόγειος κατοι¬ 
κία αποτελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, καθιστικό, 
κουζίνα και λουτρό, έχει εμβαδόν εξήντα έξι τ.μ. (66,00 
τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
οικοδομικού τετραγώνου εξήντα τρία και τετρακόσια 
εξήντα δύο χιλιοστά (63,462 %ο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα εννέα και διακόσια χι¬ 
λιοστά (79,200 τ,μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με διάδρομο, το φρεάτιο του ανελκυστήρα και 
το κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας. 
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Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό εκατόν είκοσι εννέα (129) κατοικία του 
Α' ορόφου, αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, κα¬ 
θιστικό, κουζίνα, τραπεζαρία και λουτρό, έχει εμβαδόν 
εκατόν ένα τ.μ. (101,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ενενήντα 
επτά και εκατόν δέκα πέντε χιλιοστά (97,115 %ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι ένα 
και διακόσια χιλιοστά (121,200 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας, 
διάδρομο και με την με αριθμό εκατόν τριάντα (130) 
κατοικία του ίδιου ορόφου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με την με αριθμό 
εκατόν τριάντα πέντε (135) κατοικία του ιδίου στοί¬ 
χου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό εκατόν τριάντα (130) κατοικία του Α' 
ορόφου αποτελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, καθιστι¬ 
κό, κουζίνα και λουτρό, έχει εμβαδόν εβδομήντα οκτώ 
τ.μ. (78,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του οικοδομικού τετραγώνου εβδομήντα πέντε τις 
χιλίοις (75,000 7<χ>) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά ενενήντα τρία και εξακόσια χιλιοστά (93,600 
τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με το κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας, με το 
φρεάτιο του ανελκυστήρα και με την με αριθμό εκατόν 
είκοσι εννέα (129) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, διάδρομο και 
φρεάτιο ανελκυστήρα. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό εκατόν τριάντα ένα (131) κατοικία του 
Β' ορόφου αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, κα¬ 
θιστικό, κουζίνα, τραπεζαρία και λουτρό, έχει εμβαδόν 
εκατόν ένα τ.μ. (101,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ενενήντα 
επτά και εκατόν δέκα πέντε χιλιοστά (97,115 %ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι ένα 
και διακόσια χιλιοστά (121,200 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας, δι¬ 
άδρομο και με την με αριθμό εκατόν τριάντα δύο (132) 
κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με την με αριθμό 
εκατόν τριάντα επτά (137) κατοικία του ιδίου στοίχου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό εκατόν τριάντα δύο (132) κατοικία του Β' 
ορόφου αποτελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, καθιστι¬ 
κό, κουζίνα και λουτρό, έχει εμβαδόν εβδομήντα οκτώ 
τ.μ. (78,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του οικοδομικού τετραγώνου εβδομήντα πέντε τις 
χιλίοις (75,000 7<χ>) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά ενενήντα τρία και εξακόσια χιλιοστά (93,600 
τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με το κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας, το 
φρεάτιο του ανελκυστήρα και με την με αριθμό εκατόν 
τριάντα ένα (131) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, διάδρομο και 
φρεάτιο ανελκυστήρα. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 


Η με αριθμό εκατόν τριάντα τρία (133) ισόγειος κατοι¬ 
κία αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, 
κουζίνα, \Λ/0 και λουτρό, έχει εμβαδόν ενενήντα έξι τ.μ. 
(96,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου ενενήντα δύο και τριακό¬ 
σια οκτώ χιλιοστά (92,308 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν δέκα πέντε και διακόσια χιλιοστά 
(115,200 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με την με αριθμό 
εκατόν είκοσι επτά (127) κατοικία του ιδίου στοίχου. 

Νότια: Με διάδρομο και κοινόχρηστη αποθήκη. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και κοινόχρηστη 
αποθήκη. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό εκατόν τριάντα τέσσερα (134) ισόγειος 
κατοικία αποτελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, καθι¬ 
στικό, κουζίνα και λουτρό, έχει εμβαδόν εξήντα έξι τ,μ. 
(66,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου εξήντα τρία και τετρακό¬ 
σια εξήντα δύο χιλιοστά (63,462 %ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα εννέα και διακόσια 
χιλιοστά (79,200 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με διάδρομο, το φρεάτιο του ανελκυστήρα 
και το κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό εκατόν τριάντα πέντε (135) κατοικία του 
Α' ορόφου, αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, κα¬ 
θιστικό, κουζίνα, τραπεζαρία και λουτρό, έχει εμβαδόν 
εκατόν ένα τ.μ. (101,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ενενήντα 
επτά και εκατόν δέκα πέντε χιλιοστά (97,115 %ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι ένα 
και διακόσια χιλιοστά (121,200 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με την με αριθμό 
εκατόν είκοσι εννέα (129) κατοικία του ιδίου στοίχου. 

Νότια: Με το κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας, δι¬ 
άδρομο και με την με αριθμό εκατόν τριάντα έξι (136) 
κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό εκατόν τριάντα έξι (136) κατοικία του Α' 
ορόφου αποτελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, καθιστικό, 
κουζίνα και λουτρό, έχει εμβαδόν εβδομήντα οκτώ τ.μ. 
(78,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου εβδομήντα πέντε τις χιλί¬ 
οις (75,000 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
ενενήντα τρία και εξακόσια χιλιοστά (93,600 τ.μ.) και 
συνορεύει: 

Βόρεια: Με το κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας, το 
φρεάτιο του ανελκυστήρα και με την με αριθμό εκατόν 
τριάντα πέντε (135) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, διάδρομο και 
φρεάτιο ανελκυστήρα. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό εκατόν τριάντα επτά (137) κατοικία του 
Β' ορόφου αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, κα¬ 
θιστικό, κουζίνα, τραπεζαρία και λουτρό, έχει εμβαδόν 
εκατόν ένα τ.μ. (101,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ενενήντα 
επτά και εκατόν δέκα πέντε χιλιοστά (97,115 %ο) που 




28406 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι ένα 
και διακόσια χιλιοστά (121,200 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με την με αριθμό 
εκατόν τριάντα ένα (131) κατοικία του ίδιου στοίχου. 

Νότια: Με το κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας, διά¬ 
δρομο και με την με αριθμό εκατόν τριάντα οκτώ (138) 
κατοικία του ίδιου ορόφου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό εκατόν τριάντα οκτώ (138) κατοικία του Β' 
ορόφου αποτελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, καθιστι¬ 
κό, κουζίνα και λουτρό, έχει εμβαδόν εβδομήντα οκτώ 
τμ. (78,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του οικοδομικού τετραγώνου εβδομήντα πέντε τις 
χιλίοις (75,000 7<χ>) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά ενενήντα τρία και εξακόσια χιλιοστά (93,600 
τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας, το 
φρεάτιο του ανελκυστήρα και με την με αριθμό εκατόν 
τριάντα επτά (137) κατοικία του ίδιου ορόφου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, διάδρομο και 
φρεάτιο του ανελκυστήρα. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Κ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 12. 

Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτακόσια ογδόντα 
(780 τ.μ.) και περιλαμβάνει τον στοίχο 9. 

ΣΤΟΙΧΟΣ εννέα (9) 

Ο Στοίχος εννέα (9) τύπου 3.14 ΓΛ που φαίνεται στο 
με αριθμό 11456/Α/2β/88 πολεοδομικό σχέδιο, αποτελεί- 
ται από το υπόγειο, στο οποίο βρίσκεται το λεβητο¬ 
στάσιο, το ισόγειο, τον πρώτο και τον δεύτερο όροφο 
και περιγράφεται ως εξής: Το ισόγειο περιλαμβάνει τις 
με αριθμό εκατόν τρία (103) και εκατόν τέσσερα (104) 
κατοικίες, που φαίνονται στο με αριθμό Α/0/85 σχέδιο 
κάτοψης. Ο πρώτος όροφος περιλαμβάνει τις με αριθμό 
εκατόν πέντε (105), εκατόν έξι (106) και εκατόν επτά (107) 
κατοικίες που φαίνονται στο με αριθμό Α/2/85 σχέδιο 
κάτοψης. Ο δεύτερος όροφος περιλαμβάνει τις με αριθ¬ 
μό εκατόν οκτώ (108), εκατόν εννέα (109) και εκατόν 
δέκα (110) κατοικίες που φαίνονται στο με αριθμό Α/2/85 
σχέδιο κάτοψης και περιγράφονται ως εξής: 

Η με αριθμό εκατόν τρία (103) ισόγειος κατοικία απο- 
τελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, 
λουτρό και αποθήκη.Έχει εμβαδόν εκατό τ.μ. (100 τ.μ.), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδο¬ 
μικού τετραγώνου εκατόν σαράντα πέντε και επτακόσια 
εβδομήντα τρία χιλιοστά (145,773 %ο), που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα τρία και επτακόσια 
τρία χιλιοστά (113,703 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, διάδρομο, με το κλι¬ 
μακοστάσιο και με την είσοδο της πολυκατοικίας. 

Η με αριθμό εκατόν τέσσερα (104) ισόγειος κατοικία 
αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κου¬ 
ζίνα και λουτρό.Έχει εμβαδόν ογδόντα οκτώ τ.μ. (88,00 
τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
οικοδομικού τετραγώνου εκατόν είκοσι οκτώ και διακό¬ 
σια ογδόντα χιλιοστά (128,280 %ο), που αντιστοιχούν σε 


μέτρα τετραγωνικά εκατό και πενήντα οκτώ χιλιοστά 
(100,058 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, κοινόχρηστη αποθήκη 
και το φρεάτιο του ανελκυστήρα. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, κοινόχρηστη απο¬ 
θήκη και διάδρομο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό εκατόν πέντε (105) του Α' ορόφου κατοικία 
αποτελείται τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, 
λουτρό και αποθήκη.Έχει εμβαδόν εκατό τ.μ. (100 τ.μ.), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδο¬ 
μικού τετραγώνου εκατόν σαράντα πέντε και επτακόσια 
εβδομήντα τρία χιλιοστά (145,773 %ο), που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα τρία και επτακόσια 
τρία χιλιοστά (113,703 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, το κλιμακοστάσιο 
της πολυκατοικίας, διάδρομο και με την με αριθμό εκα¬ 
τόν επτά (107) κατοικία του ίδιου ορόφου. 

Η με αριθμό εκατόν έξι (106) του Α' ορόφου κατοι¬ 
κία αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, 
κουζίνα και λουτρό. Έχει εμβαδόν ενενήντα τρία τ.μ. 
(93,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου εκατόν τριάντα πέντε 
και πεντακόσια εξήντα εννέα χιλιοστά (135,569 %ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πέντε και 
επτακόσια σαράντα τρία χιλιοστά (105,743 τ.μ.) και συ¬ 
νορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με το φρεάτιο του 
ανελκυστήρα και με την με αριθμό εκατόν επτά (107) 
κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με το φρεάτιο 
του ανελκυστήρα και διάδρομο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό εκατόν επτά (107) του Α' ορόφου κατοικία 
αποτελείται από ένα (1) υπνοδωμάτιο, καθιστικό, κουζίνα 
και λουτρό.Έχει εμβαδόν πενήντα έξι τ.μ. (56,00 τ.μ.), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδο¬ 
μικού τετραγώνου ογδόντα ένα και εξακόσια τριάντα 
τρία χιλιοστά (81,633 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εξήντα τρία και εξακόσια εβδομήντα τρία 
χιλιοστά (63,673 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με διάδρομο και με την με αριθμό εκατόν έξι 
(106) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με την με αριθμό εκατόν πέντε (105) κα¬ 
τοικία του ιδίου ορόφου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό εκατό οκτώ (108) του Β' ορόφου κατοικία 
αποτελείται τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, 
λουτρό και αποθήκη.Έχει εμβαδόν εκατό τ.μ. (100 τ.μ.), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδο¬ 
μικού τετραγώνου εκατόν σαράντα πέντε και επτακόσια 
εβδομήντα τρία χιλιοστά (145,773 %ο), που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα τρία και επτακόσια 
τρία χιλιοστά (113,703 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 
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Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, το κλιμακοστάσιο 
της πολυκατοικίας, διάδρομο και με την με αριθμό εκα¬ 
τόν δέκα (110) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Η με αριθμό εκατόν εννέα (109) του Β' ορόφου κα¬ 
τοικία αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστι¬ 
κό, κουζίνα και λουτρό.Έχει εμβαδόν ενενήντα τρία 
τμ. (93,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του οικοδομικού τετραγώνου εκατόν τριάντα πέ¬ 
ντε και πεντακόσια εξήντα εννέα χιλιοστά (135,569 %ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πέντε 
και επτακόσια σαράντα τρία χιλιοστά (105,743 τ.μ.) και 
συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με το φρεάτιο του 
ανελκυστήρα και με την με αριθμό εκατόν δέκα (110) 
κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με το φρεάτιο 
του ανελκυστήρα και με διάδρομο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό εκατόν δέκα (110) του Β' ορόφου κατοικία 
αποτελείται από ένα (1) υπνοδωμάτιο, καθιστικό, κουζίνα 
και λουτρό. Έχει εμβαδόν πενήντα έξι τ.μ. (56,00 τ.μ.), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδο¬ 
μικού τετραγώνου ογδόντα ένα και εξακόσια τριάντα 
τρία χιλιοστά (81,633 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εξήντα τρία και εξακόσια εβδομήντα τρία 
χιλιοστά (63,673 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με διάδρομο και με την με αριθμό εκατόν 
εννέα (109) κατοικία του ιδίου ορόφου.. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Ανατολικά: Με την με αριθμό εκατό οκτώ (108) κατοι¬ 
κία του ιδίου ορόφου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Λ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 13. 

Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά χίλια πεντακόσια 
ενενήντα έξι και εξήντα δύο εκατοστά (1.596,62 τ.μ.) και 
περιλαμβάνει τον στοίχο 14. 

ΣΤΟΙΧΟΣ δέκα τέσσερα (14). 

Ο Στοίχος δέκα τέσσερα (14), τύπου 3.14 ΓΥ και 3.14 
ΓΛ που φαίνεται στο με αριθμό 11456/Α/2β/25.10.1988 
πολεοδομικό σχέδιο, αποτελείται από το υπόγειο, στο 
οποίο βρίσκεται το λεβητοστάσιο, το ισόγειο, τον πρώτο 
και τον δεύτερο όροφο και περιγράφεται ως εξής: 

Το ισόγειο περιλαμβάνει τις με αριθμό εκατόν σα¬ 
ράντα πέντε (145), εκατόν σαράντα έξι (146), εκατόν 
πενήντα τρία (153) και εκατόν πενήντα τέσσερα (154) 
κατοικίες, που φαίνονται στο με αριθμό Α/0/85 σχέδιο 
κάτοψης. Ο πρώτος όροφος περιλαμβάνει τις με αριθ¬ 
μό εκατόν σαράντα επτά (147), εκατόν σαράντα οκτώ 
(148), εκατόν σαράντα εννέα (149), εκατόν πενήντα πέντε 
(155), εκατόν πενήντα έξι (156) και εκατόν πενήντα επτά 

(157) κατοικίες, που φαίνονται στο με αριθμό Α/2/85 
σχέδιο κάτοψης. Ο δεύτερος όροφος περιλαμβάνει τις 
με αριθμό εκατόν πενήντα (150), εκατόν πενήντα ένα 
(151), εκατόν πενήντα δύο (152), εκατόν πενήντα οκτώ 

(158) , εκατόν πενήντα εννέα (159) και εκατόν εξήντα (160) 
κατοικίες, που φαίνονται στο με αριθμό Α/2/89 σχέδιο 
κάτοψης και περιγράφονται ως εξής: 

Η με αριθμό εκατόν σαράντα πέντε (145) ισόγειος κα¬ 
τοικία αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, 
κουζίνα, λουτρό και αποθήκη. Έχει εμβαδόν εκατό τ.μ. 
(100 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 


οικοδομικού τετραγώνου εβδομήντα δύο και οχτακόσια 
ογδόντα έξι χιλιοστά (72,886 %ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα έξι και τριακόσια εβδο¬ 
μήντα δύο χιλιοστά (116,372 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, διάδρομο, με το κλι¬ 
μακοστάσιο και με την είσοδο της πολυκατοικίας. 

Νότια: Με την με αριθμό εκατόν πενήντα τέσσερα (154) 
κατοικία του ιδίου στοίχου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό εκατόν σαράντα έξι (146) ισόγειος κατοι¬ 
κία αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, 
κουζίνα και λουτρό. Έχει εμβαδόν ογδόντα οκτώ τ.μ. 
(88,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου εξήντα τέσσερα και εκα¬ 
τόν σαράντα χιλιοστά (64,140 %ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν δύο και τετρακόσια επτά 
χιλιοστά (102,407 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, κοινόχρηστη αποθήκη 
και διάδρομο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, κοινόχρηστη αποθή¬ 
κη και το φρεάτιο του ανελκυστήρα. 

Η με αριθμό εκατόν σαράντα επτά (147) του Α' ορόφου 
κατοικία αποτελείται τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, 
κουζίνα, λουτρό και αποθήκη. Έχει εμβαδόν εκατό τ.μ. 
(100 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
οικοδομικού τετραγώνου εβδομήντα δύο και οχτακόσια 
ογδόντα έξι χιλιοστά (72,886 %ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα έξι και τριακόσια εβδο¬ 
μήντα δύο χιλιοστά (116,372 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, το κλιμακοστάσιο 
της πολυκατοικίας, διάδρομο και με την με αριθμό εκα¬ 
τόν σαράντα εννέα (149) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Νότια: Με την με αριθμό εκατόν πενήντα έξι (156) 
κατοικία του ιδίου στοίχου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό εκατόν σαράντα οκτώ (148) του Α' ορόφου 
κατοικία αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστι¬ 
κό, κουζίνα και λουτρό.Έχει εμβαδόν ενενήντα τρία τ.μ. 
(93,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου εξήντα επτά και επτακόσια 
ογδόντα τέσσερα χιλιοστά (67,784 %ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν οκτώ και διακόσια είκοσι 
έξι χιλιοστά (108,226 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με το φρεάτιο του 
ανελκυστήρα και διάδρομο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με το φρεάτιο του 
ανελκυστήρα και με την με αριθμό εκατόν σαράντα 
εννέα (149) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Η με αριθμό εκατόν σαράντα εννέα (149) του Α' ορό¬ 
φου κατοικία αποτελείται από ένα (1) υπνοδωμάτιο, κα¬ 
θιστικό, κουζίνα και λουτρό.Έχει εμβαδόν πενήντα έξι 
τ.μ. (56,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του οικοδομικού τετραγώνου σαράντα και οχτακό¬ 
σια δέκα έξι χιλιοστά (40,816 %ο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εξήντα πέντε και εκατόν εξήντα 
οκτώ χιλιοστά (65,168 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 




28408 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Νότια: Με την με αριθμό εκατόν σαράντα επτά (147) 
κατοικία του ίδιου ορόφου. 

Ανατολικά: Με διάδρομο και με την με αριθμό εκατόν 
σαράντα οκτώ (148) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό εκατό πενήντα (150) του Β' ορόφου κα¬ 
τοικία αποτελείται τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, 
κουζίνα, λουτρό και αποθήκη/Εχει εμβαδόν εκατό τ.μ. 
(100 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
οικοδομικού τετραγώνου εβδομήντα δύο και οχτακόσια 
ογδόντα έξι χιλιοστά (72,886 %ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα έξι και τριακόσια εβδο¬ 
μήντα δύο χιλιοστά (116,372 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, το κλιμακοστάσιο 
της πολυκατοικίας, διάδρομο και με την με αριθμό εκα¬ 
τόν πενήντα δύο (152) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Νότια: Με την με αριθμό εκατόν πενήντα εννέα (159) 
κατοικία του ιδίου στοίχου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό εκατόν πενήντα ένα (151) του Β' ορόφου 
κατοικία αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστι¬ 
κό, κουζίνα και λουτρό.'Εχει εμβαδόν ενενήντα τρία τ.μ. 
(93,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου εξήντα επτά και επτακόσια 
ογδόντα τέσσερα χιλιοστά (67,784 %ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν οκτώ και διακόσια είκοσι 
έξι χιλιοστά (108,226 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με το φρεάτιο του 
ανελκυστήρα και με διάδρομο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με το φρεάτιο του 
ανελκυστήρα και με την με αριθμό εκατόν πενήντα δύο 
(152) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Η με αριθμό εκατόν πενήντα δύο (152) του Β' ορόφου 
κατοικία αποτελείται από ένα (1) υπνοδωμάτιο, καθιστι¬ 
κό, κουζίνα και λουτρό. Έχει εμβαδόν πενήντα έξι τ.μ. 
(56,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου σαράντα και οχτακόσια 
δέκα έξι χιλιοστά (40,816 %ο) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά εξήντα πέντε και εκατόν εξήντα οκτώ 
χιλιοστά (65,168 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με την με αριθμό εκατό πενήντα (150) κατοικία 
του ιδίου ορόφου. 

Ανατολικά: Με διάδρομο και με την με αριθμό εκατόν 
πενήντα ένα (151) κατοικία του ιδίου ορόφου.. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό εκατόν πενήντα τρία (153) ισόγειος κατοι¬ 
κία αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, 
κουζίνα, λουτρό και αποθήκη. Έχει εμβαδόν εκατό τ.μ. 
(100 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
οικοδομικού τετραγώνου εβδομήντα δύο και οχτακόσια 
ογδόντα έξι χιλιοστά (72,886 %ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα έξι και τριακόσια εβδο¬ 
μήντα δύο χιλιοστά (116,372 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, διάδρομο, με το κλι¬ 
μακοστάσιο και με την είσοδο της πολυκατοικίας. 


Η με αριθμό εκατόν πενήντα τέσσερα (154) ισόγειος 
κατοικία αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθι¬ 
στικό, κουζίνα και λουτρό.'Εχει εμβαδόν ογδόντα οκτώ 
τ.μ. (88,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του οικοδομικού τετραγώνου εξήντα τέσσερα και 
εκατόν σαράντα χιλιοστά (64,140 %ο), που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δύο και τετρακόσια επτά 
χιλιοστά (102,407 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με την με αριθμό 
εκατόν σαράντα πέντε (145) κατοικία του ιδίου στοί¬ 
χου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, κοινόχρηστη αποθήκη 
και φρεάτιο ανελκυστήρα. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, κοινόχρηστη απο¬ 
θήκη και διάδρομο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό εκατόν πενήντα πέντε (155) του Α' ορόφου 
κατοικία αποτελείται τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, 
κουζίνα, λουτρό και αποθήκη. Έχει εμβαδόν εκατό τ.μ. 
(100 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
οικοδομικού τετραγώνου εβδομήντα δύο και οχτακόσια 
ογδόντα έξι χιλιοστά (72,886 %ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα έξι και τριακόσια εβδο¬ 
μήντα δύο χιλιοστά (116,372 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, το κλιμακοστάσιο 
της πολυκατοικίας, διάδρομο και με την με αριθμό εκα¬ 
τόν πενήντα επτά (157) κατοικία του ιδίου ορό-φου. 

Η με αριθμό εκατόν πενήντα έξι (156) του Α' ορόφου 
κατοικία αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστι¬ 
κό, κουζίνα και λουτρό.'Εχει εμβαδόν ενενήντα τρία τ.μ. 
(93,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου εξήντα επτά και επτακόσια 
ογδόντα τέσσερα χιλιοστά (67,784 %ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν οκτώ και διακόσια είκοσι 
έξι χιλιοστά (108,226 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με την με αριθμό 
εκατόν σαράντα επτά (147) κατοικία του ιδίου στοί¬ 
χου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με το φρεάτιο του 
ανελκυστήρα και με την με αριθμό εκατόν πενήντα επτά 
(157) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με το φρεάτιο 
του ανελκυστήρα και διάδρομο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό εκατόν πενήντα επτά (157) του Α' ορόφου 
κατοικία αποτελείται από ένα (1) υπνοδωμάτιο, καθιστι¬ 
κό, κουζίνα και λουτρό. Έχει εμβαδόν πενήντα έξι τ.μ. 
(56,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου σαράντα και οχτακόσια 
δέκα έξι χιλιοστά (40,816 %ο) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά εξήντα πέντε και εκατόν εξήντα οκτώ 
χιλιοστά (65,168 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με διάδρομο και με την με αριθμό εκατόν 
πενήντα έξι (156) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με την με αριθμό εκατόν πενήντα πέντε 
(155) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό εκατό πενήντα οκτώ (158) του Β' ορόφου 
κατοικία αποτελείται τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, 
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κουζίνα, λουτρό και αποθήκη/Εχει εμβαδόν εκατό τ.μ. 
(100 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
οικοδομικού τετραγώνου εβδομήντα δύο και οχτακόσια 
ογδόντα έξι χιλιοστά (72,886 %ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα έξι και τριακόσια εβδο¬ 
μήντα δύο χιλιοστά (116,372 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, το κλιμακοστάσιο 
της πολυκατοικίας, διάδρομο και με την με αριθμό εκα¬ 
τόν εξήντα (160) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Η με αριθμό εκατόν πενήντα εννέα (159) του Β' ορόφου 
κατοικία αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστι¬ 
κό, κουζίνα και λουτρό.Έχει εμβαδόν ενενήντα τρία τ.μ. 
(93,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου εξήντα επτά και επτακόσια 
ογδόντα τέσσερα χιλιοστά (67,784 %ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν οκτώ και διακόσια είκοσι 
έξι χιλιοστά (108,226 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με την με αριθμό 
εκατόν πενήντα (150) κατοικία του ιδίου στοίχου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με το φρεάτιο του 
ανελκυστήρα και με την με αριθμό εκατόν εξήντα (160) 
κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με το φρεάτιο 
του ανελκυστήρα και με διάδρομο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό εκατόν εξήντα (160) του Β' ορόφου κα¬ 
τοικία αποτελείται από ένα (1) υπνοδωμάτιο, καθιστικό, 
κουζίνα και λουτρό.Έχει εμβαδόν πενήντα έξι τ.μ. (56,00 
τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οι¬ 
κοδομικού τετραγώνου σαράντα και οχτακόσια δέκα έξι 
χιλιοστά (40,816 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εξήντα πέντε και εκατόν εξήντα οκτώ χιλιοστά 
(65,168 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με διάδρομο και με την με αριθμό εκατόν 
πενήντα εννέα (159) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με την με αριθμό εκατό πενήντα οκτώ 
(158) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Μ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 14. 

Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά χίλια επτακόσια 
εξήντα τέσσερα και ενενήντα εκατοστά (1.764,90 τ.μ.) 
και περιλαμβάνει τους στοίχου 10 και 11. 

ΣΤΟΙΧΟΣ δέκα (10) 

Ο Στοίχος δέκα (10) τύπου 3.14 ΓΛ που φαίνεται στο 
με αριθμό 11456/Α/2β/88 πολεοδομικό σχέδιο, αποτελεί- 
ται από το υπόγειο, στο οποίο βρίσκεται το λεβητο¬ 
στάσιο, το ισόγειο, τον πρώτο και τον δεύτερο όροφο 
και περιγράφεται ως εξής: Το ισόγειο περιλαμβάνει τις 
με αριθμό εκατόν ένδεκα (111) και εκατόν δώδεκα (112) 
κατοικίες, που φαίνονται στο με αριθμό Α/0/85 σχέδιο 
κάτοψης. Ο πρώτος όροφος περιλαμβάνει τις με αριθμό 
εκατόν δέκα τρία (113), εκατόν δέκα τέσσερα (114) και 
εκατόν δέκα πέντε (115) κατοικίες που φαίνονται στο 
με αριθμό Α/2/85 σχέδιο κάτοψης. Ο δεύτερος όροφος 
περιλαμβάνει τις με αριθμό εκατόν δέκα έξι (116), εκατόν 
δέκα επτά (117) και εκατόν δέκα οκτώ (118) κατοικίες 
που φαίνονται στο με αριθμό Α/2/85 σχέδιο κάτοψης 
και περιγράφονται ως εξής: 


Η με αριθμό εκατόν ένδεκα (111) ισόγειος κατοικία 
αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κου¬ 
ζίνα, λουτρό και αποθήκη.Έχει εμβαδόν εκατό τ.μ. (100 
τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
οικοδομικού τετραγώνου εβδομήντα δύο και οχτακόσια 
ογδόντα έξι χιλιοστά (72,886 %ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι οκτώ και εξακόσια 
τριάντα επτά χιλιοστά (128,637 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, διάδρομο, με το 
κλιμακοστάσιο και με την είσοδο της πολυκατοικίας. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό εκατόν δώδεκα (112) ισόγειος κατοικία 
αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κου¬ 
ζίνα και λουτρό.Έχει εμβαδόν ογδόντα οκτώ τ.μ. (88,00 
τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
οικοδομικού τετραγώνου εξήντα τέσσερα και εκατόν 
σαράντα χιλιοστά (64,140 %ο), που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά εκατόν δέκα τρία και διακόσια ένα 
χιλιοστά (113,201 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, κοινόχρηστη αποθήκη 
και το φρεάτιο του ανελκυστήρα. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, κοινόχρηστη απο¬ 
θήκη και διάδρομο. 

Η με αριθμό εκατόν δέκα τρία (113) του Α' ορόφου 
κατοικία αποτελείται τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, 
κουζίνα, λουτρό και αποθήκη. Έχει εμβαδόν εκατό τ.μ. 
(100 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
οικοδομικού τετραγώνου εβδομήντα δύο και οχτακόσια 
ογδόντα έξι χιλιοστά (72,886 %ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι οκτώ και εξακόσια 
τριάντα επτά χιλιοστά (128,637 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, το κλιμακοστά¬ 
σιο της πολυκατοικίας, διάδρομο και με την με αριθμό 
εκατόν δέκα πέντε (115) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό εκατόν δέκα τέσσερα (114) του Α' ορόφου 
κατοικία αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστι¬ 
κό, κουζίνα και λουτρό.Έχει εμβαδόν ενενήντα τρία τ.μ. 
(93,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου εξήντα επτά και επτακόσια 
ογδόντα τέσσερα χιλιοστά (67,784 %ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα εννέα και εξακόσια 
τριάντα δύο χιλιοστά (119,632 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με το φρεάτιο του 
ανελκυστήρα και με την με αριθμό εκατόν δέκα πέντε 
(115) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με το φρεάτιο του 
ανελκυστήρα και διάδρομο. 

Η με αριθμό εκατόν δέκα πέντε (115) του Α' ορόφου 
κατοικία αποτελείται από ένα (1) υπνοδωμάτιο, καθιστι¬ 
κό, κουζίνα και λουτρό.Έχει εμβαδόν πενήντα έξι τ.μ. 
(56,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου σαράντα και οχτακόσια 
δέκα έξι χιλιοστά (40,816 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
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τετραγωνικά εβδομήντα δύο και τριάντα επτά χιλιοστά 
(72,037 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με διάδρομο και με την με αριθμό εκατόν δέκα 
τέσσερα (114) κατοικία του ίδιου ορόφου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με την με αριθμό εκατόν δέκα τρία (113) κα¬ 
τοικία του ιδίου ορόφου. 

Η με αριθμό εκατό δέκα έξι (116) του Β' ορόφου κα¬ 
τοικία αποτελείται τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, 
κουζίνα, λουτρό και αποθήκη/Εχει εμβαδόν εκατό τ.μ. 
(100 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
οικοδομικού τετραγώνου εβδομήντα δύο και οχτακόσια 
ογδόντα έξι χιλιοστά (72,886 %ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι οκτώ και εξακόσια 
τριάντα επτά χιλιοστά (128,637 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, το κλιμακοστά¬ 
σιο της πολυκατοικίας, διάδρομο και με την με αριθμό 
εκατόν δέκα οκτώ (118) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό εκατόν δέκα επτά (117) του Β' ορόφου 
κατοικία αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστι¬ 
κό, κουζίνα και λουτρό.Έχει εμβαδόν ενενήντα τρία τ.μ. 
(93,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου εξήντα επτά και επτακόσια 
ογδόντα τέσσερα χιλιοστά (67,784 %ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα εννέα και εξακόσια 
τριάντα δύο χιλιοστά (119,632 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με το φρεάτιο του 
ανελκυστήρα και με την με αριθμό εκατόν δέκα οκτώ 
(118) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με το φρεάτιο του 
ανελκυστήρα και με διάδρομο. 

Η με αριθμό εκατόν δέκα οκτώ (118) του Β' ορόφου 
κατοικία αποτελείται από ένα (1) υπνοδωμάτιο, καθιστι¬ 
κό, κουζίνα και λουτρό. Έχει εμβαδόν πενήντα έξι τ.μ. 
(56,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου σαράντα και οχτακόσια 
δέκα έξι χιλιοστά (40,816 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εβδομήντα δύο και τριάντα επτά χιλιοστά 
(72,037 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με διάδρομο και με την με αριθμό εκατόν 
δέκα επτά (117) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με την με αριθμό εκατό δέκα έξι (116) κατοικία 
του ιδίου ορόφου. 

ΣΤΟΙΧΟΣ ένδεκα (11) 

Ο Στοίχος ένδεκα (11) τύπου 3.14 ΓΛ που φαίνεται στο 
με αριθμό 11456/Α/2β/88 πολεοδομικό σχέδιο, αποτελεί- 
ται από το υπόγειο, στο οποίο βρίσκεται το λεβητοστά¬ 
σιο, το ισόγειο, τον πρώτο και τον δεύτερο όροφο και 
περιγράφεται ως εξής: Το ισόγειο περιλαμβάνει τις με 
αριθμό εκατόν δέκα εννέα (119) και εκατόν είκοσι (120) 
κατοικίες, που φαίνονται στο με αριθμό Α/0/85 σχέδιο 
κάτοψης. Ο πρώτος όροφος περιλαμβάνει τις με αριθ¬ 
μό εκατόν είκοσι ένα (121), εκατόν είκοσι δύο (122) και 
εκατόν είκοσι τρία (123) κατοικίες που φαίνονται στο 
με αριθμό Α/2/85 σχέδιο κάτοψης. Ο δεύτερος όροφος 


περιλαμβάνει τις με αριθμό εκατόν είκοσι τέσσερα (124), 
εκατόν είκοσι πέντε (125) και εκατόν είκοσι έξι (126) 
κατοικίες που φαίνονται στο με αριθμό Α/2/85 σχέδιο 
κάτοψης και περιγράφονται ως εξής: 

Η με αριθμό εκατόν δέκα εννέα (119) ισόγειος κατοι¬ 
κία αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, 
κουζίνα, λουτρό και αποθήκη. Έχει εμβαδόν εκατό τ.μ. 
(100 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
οικοδομικού τετραγώνου εβδομήντα δύο και οχτακόσια 
ογδόντα έξι χιλιοστά (72,886 %ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι οκτώ και εξακόσια 
τριά-ντα επτά χιλιοστά (128,637 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, διάδρομο, με το κλι¬ 
μακοστάσιο και με την είσοδο της πολυκατοικίας. 

Η με αριθμό εκατόν είκοσι (120) ισόγειος κατοικία 
αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κου¬ 
ζίνα και λουτρό.Έχει εμβαδόν ογδόντα οκτώ τ.μ. (88,00 
τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
οικοδομικού τετραγώνου εξήντα τέσσερα και εκατόν 
σαράντα χιλιοστά (64,140 %ο), που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά εκατόν δέκα τρία και διακόσια ένα 
χιλιοστά (113,201 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, κοινόχρηστη αποθήκη 
και το φρεάτιο του ανελκυστήρα. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, κοινόχρηστη απο¬ 
θήκη και διάδρομο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό εκατόν είκοσι ένα (121) του Α' ορόφου 
κατοικία αποτελείται τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, 
κουζίνα, λουτρό και αποθήκη. Έχει εμβαδόν εκατό τ.μ. 
(100 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
οικοδομικού τετραγώνου εβδομήντα δύο και οχτακόσια 
ογδόντα έξι χιλιοστά (72,886 %ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι οκτώ και εξακόσια 
τριάντα επτά χιλιοστά (128,637 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, το κλιμακοστάσιο 
της πολυκατοικίας, διάδρομο και με την με αριθμό εκα¬ 
τόν είκοσι τρία (123) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Η με αριθμό εκατόν είκοσι δύο (122) του Α' ορόφου 
κατοικία αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστι¬ 
κό, κουζίνα και λουτρό.Έχει εμβαδόν ενενήντα τρία τ.μ. 
(93,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου εξήντα επτά και επτακόσια 
ογδόντα τέσσερα χιλιοστά (67,784 %ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα εννέα και εξακόσια 
τριάντα δύο χιλιοστά (119,632 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με το φρεάτιο του 
ανελκυστήρα και με την με αριθμό εκατόν είκοσι τρία 
(123) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με το φρεάτιο 
του ανελκυστήρα και διάδρομο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό εκατόν είκοσι τρία (123) του Α' ορόφου 
κατοικία αποτελείται από ένα (1) υπνοδωμάτιο, καθιστι¬ 
κό, κουζίνα και λουτρό. Έχει εμβαδόν πενήντα έξι τ.μ. 
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(56,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου σαράντα και οχτακόσια 
δέκα έξι χιλιοστά (40,816 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εβδομήντα δύο και τριάντα επτά χιλιοστά 
(72,037 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με διάδρομο και με την με αριθμό εκατόν 
είκοσι δύο (122) κατοικία του ίδιου ορόφου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με την με αριθμό εκατόν είκοσι ένα (121) 
κατοικία του ίδιου ορόφου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό εκατό είκοσι τέσσερα (124) του Β' ορόφου 
κατοικία αποτελείται τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, 
κουζίνα, λουτρό και αποθήκη. Έχει εμβαδόν εκατό τ.μ. 
(100 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
οικοδομικού τετραγώνου εβδομήντα δύο και οχτακόσια 
ογδόντα έξι χιλιοστά (72,886 %ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι οκτώ και εξακόσια 
τριάντα επτά χιλιοστά (128,637 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, το κλιμακοστάσιο 
της πολυκατοικίας, διάδρομο και με την με αριθμό εκα¬ 
τόν είκοσι έξι (126) κατοικία του ίδιου ορόφου. 

Η με αριθμό εκατόν είκοσι πέντε (125) του Β' ορόφου 
κατοικία αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστι¬ 
κό, κουζίνα και λουτρό.Έχει εμβαδόν ενενήντα τρία τμ. 
(93,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου εξήντα επτά και επτακόσια 
ογδόντα τέσσερα χιλιοστά (67,784 %ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα εννέα και εξακόσια 
τριάντα δύο χιλιοστά (119,632 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με το φρεάτιο του 
ανελκυστήρα και με την με αριθμό εκατόν είκοσι έξι 
(126) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με το φρεάτιο 
του ανελκυστήρα και με διάδρομο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό εκατόν είκοσι έξι (126) του Β' ορόφου 
κατοικία αποτελείται από ένα (1) υπνοδωμάτιο, καθιστι¬ 
κό, κουζίνα και λουτρό. Έχει εμβαδόν πενήντα έξι τ.μ. 
(56,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου σαράντα και οχτακόσια 
δέκα έξι χιλιοστά (40,816 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εβδομήντα δύο και τριάντα επτά χιλιοστά 
(72,037 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με διάδρομο και με την με αριθμό εκατόν 
είκοσι πέντε (125) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Ανατολικά: Με την με αριθμό εκατό είκοσι τέσσερα 
(124) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ν. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 15. 

Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δύο χιλιάδες εκατόν 
δώδεκα και σαράντα δύο εκατοστά (2.112,42 τ.μ.) και 
περιλαμβάνει τον στοίχο 15. 

ΣΤΟΙΧΟΣ δέκα πέντε (15) 

Ο Στοίχος δέκα πέντε (15) τύπου 3.14 ΠΓΥ, 3.14 ΓΛ και 
3.14 ΓΥ που φαίνεται στο με αριθμό 11456/Α/2β/25.10.1988 
πολεοδομικό σχέδιο, αποτελείται από το υπόγειο, στο 


οποίο βρίσκεται το λεβητοστάσιο, το ισόγειο, τον πρώτο 
και τον δεύτερο όροφο και περιγράφεται ως εξής: 

Το Ισόγειο περιλαμβάνει τις με αριθμό εκατόν εξήντα 
ένα (161), εκατόν εξήντα δύο (162), εκατόν εξήντα οκτώ 
(168), εκατόν εξήντα εννέα (169), εκατόν εβδομήντα έξι 
(176) και εκατόν εβδομήντα επτά (177) κατοικίες, που 
φαίνονται στο Α/0/85 σχέδιο κάτοψης. Ο πρώτος όρο¬ 
φος τις με αριθμό εκατόν εξήντα τρία (163), εκατόν 
εξήντα τέσσερα (164), εκατόν εβδομήντα (170), εκατόν 
εβδομήντα ένα (171), εκατόν εβδομήντα δύο (172), εκατόν 
εβδομήντα οκτώ (178), εκατόν εβδομήντα εννέα (179) και 
εκατόν ογδόντα (180) κατοικίες που φαίνονται στο με 
αριθμό Α/2/85 σχέδιο κάτοψης. Ο δεύτερος όροφος τις 
με αριθμό εκατόν εξήντα πέντε (165), εκατόν εξήντα έξι 
(166), εκατόν εξήντα επτά (167), εκατόν εβδομήντα τρία 
(173), εκατόν εβδομήντα τέσσερα (174), εκατόν εβδομή¬ 
ντα πέντε (175), εκατόν ογδόντα ένα (181), εκατόν ογδό¬ 
ντα δύο (182) και εκατόν ογδόντα τρία (183) κατοικίες, 
που φαίνονται στο με αριθμό Α/2/85 σχέδιο κάτοψης 
και περιγράφονται ως εξής: 

Η με αριθμό εκατόν εξήντα ένα (161) ισόγειος κατοι¬ 
κία αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, 
κουζίνα, λουτρό και αποθήκη. Έχει εμβαδόν εκατό τ.μ. 
(100 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
οικοδομικού τετραγώνου σαράντα οκτώ και εξακόσια 
τριάντα οκτώ χιλιοστά (48,638 %ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν δύο και επτακόσια σαράντα 
τέσσερα χιλιοστά (102,744 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, διάδρομο, με το κλι¬ 
μακοστάσιο και με την είσοδο της πολυκατοικίας. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό εκατόν εξήντα δύο (162) ισόγειος κατοικία 
αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κου¬ 
ζίνα και λουτρό.Έχει εμβαδόν ογδόντα οκτώ τ.μ. (88,00 
τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
οικοδομικού τετραγώνου σαράντα δύο και οχτακόσια 
δύο χιλιοστά (42,802 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά ενενήντα και τετρακόσια δέκα πέντε χι¬ 
λιοστά (90,415 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, κοινόχρηστη αποθήκη 
και με διάδρομο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, κοινόχρηστη απο¬ 
θήκη και με το φρεάτιο του ανελκυστήρα. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με την με αριθμό 
εκατόν εξήντα οκτώ (168) κατοικία του ιδίου στοίχου. 

Η με αριθμό εκατόν εξήντα τρία (163) του Α' ορό¬ 
φου κατοικία αποτελείται πέντε (5) υπνοδωμάτια, κα¬ 
θιστικό, κουζίνα και δύο λουτρό.Έχει εμβαδόν εκατόν 
είκοσι οκτώ τ.μ. (128,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εξήντα 
δύο και διακόσια πενήντα επτά χιλιοστά (62,257 %ο),πσυ 
αντιστοιχούν σε εκατόν τριάντα ένα τ.μ. και πεντακόσια 
δέκα τρία χιλιοστά (131,513 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, διάδρομο, με το φρε¬ 
άτιο του ανελκυστήρα και με την με αριθμό εκατόν 
εξήντα τέσσερα (164) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με την με αριθμό 
εκατόν εβδομήντα (170) κατοικία του ιδίου στοίχου. 




28412 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Η με αριθμό εκατόν εξήντα τέσσερα (164) του Α' 
ορόφου κατοικία αποτελείται από τέσσερα (4) υπνο¬ 
δωμάτια, καθιστικό, αποθήκη, κουζίνα και δύο λουτρά. 
Έχει εμβαδόν εκατόν δέκα εννέα τ.μ. (119,00 τ.μ.), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού 
τετραγώνου πενήντα επτά και οχτακόσια εβδομήντα 
εννέα χιλιοστά (57,879 %ο), που αντιστοιχούν σε εκατόν 
είκοσι δύο τ.μ. και διακόσια εξήντα έξι χιλιοστά (122,266 
τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, το κλιμακοστάσιο 
της πολυκατοικίας, διάδρομο και με την με αριθμό εκα¬ 
τόν εξήντα τρία (163) κατοικία του ίδιου ορόφου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και διάδρομο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό εκατόν εξήντα πέντε (165) του Β' ορόφου 
κατοικία αποτελείται τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, 
κουζίνα, λουτρό και αποθήκη. Έχει εμβαδόν εκατό τ.μ. 
(100 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
οικοδομικού τετραγώνου σαράντα οκτώ και εξακόσια 
τριάντα οκτώ χιλιοστά (48,638 %ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν δύο και επτακόσια σαράντα 
τέσσερα χιλιοστά (102,744 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, διάδρομο, με το κλι¬ 
μακοστάσιο της πολυκατοικίας και με την με αριθμό 
εκατόν εξήντα επτά (167) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό εκατόν εξήντα έξι (166) του Β' ορόφου 
κατοικία αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστι¬ 
κό, κουζίνα και λουτρό.Έχει εμβαδόν ενενήντα τρία τ.μ. 
(93,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου σαράντα πέντε και διακό¬ 
σια τριάντα τρία χιλιοστά (45,233 %ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε και πεντακόσια 
πενήντα δύο χιλιοστά (95,552 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με διάδρομο και με 
το φρεάτιο του ανελκυστήρα. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με την με αριθμό 
εκατόν εξήντα επτά (167) κατοικία του ιδίου ορόφου και 
με το φρεάτιο του ανελκυστήρα. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με την με αριθμό 
εκατόν εβδομήντα τρία (173) κατοικία του ιδίου στοί¬ 
χου. 

Η με αριθμό εκατόν εξήντα επτά (167) του Β' ορόφου 
κατοικία αποτελείται από ένα (1) υπνοδωμάτιο, καθιστι¬ 
κό, κουζίνα και λουτρό. Έχει εμβαδόν πενήντα έξι τ.μ. 
(56,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά και διακόσια 
τριάντα επτά χιλιοστά (27,237 %ο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και πεντακόσια τρι¬ 
άντα επτά χιλιοστά (57,537 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με την με αριθμό εκατόν εξήντα πέντε (165) 
κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με διάδρομο και με την με αριθμό εκατόν 
εξήντα έξι (166) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Η με αριθμό εκατόν εξήντα οκτώ (168) ισόγειος κατοι¬ 
κία αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, 
κουζίνα, λουτρό και αποθήκη. Έχει εμβαδόν εκατό τ.μ. 


(100 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
οικοδομικού τετραγώνου σαράντα οκτώ και εξακόσια 
τριάντα οκτώ χιλιοστά (48,638 %ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν δύο και επτακόσια σαράντα 
τέσσερα χιλιοστά (102,744 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με την με αριθμό εκατόν εξήντα δύο (162) 
κατοικία του ιδίου στοίχου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, διάδρομο, με το κλι¬ 
μακοστάσιο και με την είσοδο της πολυκατοικίας. 

Η με αριθμό εκατόν εξήντα εννέα (169) ισόγειος κα¬ 
τοικία αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, 
κουζίνα και λουτρό.Έχει εμβαδόν ογδόντα οκτώ τ.μ. 
(88,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου σαράντα δύο και οχτα¬ 
κόσια δύο χιλιοστά (42,802 %ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά ενενήντα και τετρακόσια δέκα πέντε 
χιλιοστά (90,415 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, κοινόχρηστη απο¬ 
θήκη και το φρεάτιο του ανελκυστήρα. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με την με αριθμό 
εκατόν εβδομήντα έξι (176) κατοικία του ιδίου στοί¬ 
χου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, κοινόχρηστη απο¬ 
θήκη και διάδρομο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό εκατόν εβδομήντα (170) του Α' ορόφου 
κατοικία αποτελείται τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, 
κουζίνα, λουτρό και αποθήκη. Έχει εμβαδόν εκατό τ.μ. 
(100 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
οικοδομικού τετραγώνου σαράντα οκτώ και εξακόσια 
τριάντα οκτώ χιλιοστά (48,638 %ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν δύο και επτακόσια σαράντα 
τέσσερα χιλιοστά (102,744 τ.μ.) 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με την με αριθμό εκατόν εξήντα τρία (163) 
κατοικία του ιδίου στοίχου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, το κλιμακοστάσιο 
της πολυκατοικίας, διάδρομο και με την με αριθμό εκα¬ 
τόν εβδομήντα δύο (172) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Η με αριθμό εκατόν εβδομήντα ένα (171) του Α' ορόφου 
κατοικία αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστι¬ 
κό, κουζίνα και λουτρό.Έχει εμβαδόν ενενήντα τρία τ.μ. 
(93,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου σαράντα πέντε και διακό¬ 
σια τριάντα τρία χιλιοστά (45,233 %ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε και πεντακόσια 
πενήντα δύο χιλιοστά (95,552 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με το φρεάτιο του 
ανελκυστήρα και με την με αριθμό εκατόν εβδομήντα 
δύο (172) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με την με αριθμό 
εκατόν εβδομήντα οκτώ (178) κατοικία του ιδίου στοί¬ 
χου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με διάδρομο και 
με το φρεάτιο του ανελκυστήρα. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό εκατόν εβδομήντα δύο (172) του Α' ορό¬ 
φου κατοικία αποτελείται από ένα (1) υπνοδωμάτιο, κα¬ 
θιστικό, κουζίνα και λουτρό.Έχει εμβαδόν πενήντα έξι 
τ.μ. (56,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


28413 


επί του οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά και διακό¬ 
σια τριάντα επτά χιλιοστά (27,237 %ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και πεντακόσια 
τριάντα επτά χιλιοστά (57,537 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με διάδρομο και με την με αριθμό εκατόν εβδο¬ 
μήντα ένα (171) κατοικία του ίδιου ορόφου. 

Ανατολικά: Με την με αριθμό εκατόν εβδομήντα (170) 
κατοικία του ίδιου ορόφου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό εκατόν εβδομήντα τρία (173) του Β' ορό¬ 
φου κατοικία αποτελείται τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστι¬ 
κό, κουζίνα, λουτρό και αποθήκη.Έχει εμβαδόν εκατό τ.μ. 
(100 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
οικοδομικού τετραγώνου σαράντα οκτώ και εξακόσια 
τριάντα οκτώ χιλιοστά (48,638 %ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν δύο και επτακόσια σαράντα 
τέσσερα χιλιοστά (102,744 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με την με αριθμό εκατόν εξήντα έξι (166) 
κατοικία του ίδιου στοίχου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, το κλιμακοστάσιο 
της πολυκατοικίας, διάδρομο και με την με αριθμό εκα¬ 
τόν εβδομήντα πέντε (175) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Η με αριθμό εκατόν εβδομήντα τέσσερα (174) του Β' 
ορόφου κατοικία αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμά¬ 
τια, καθιστικό, κουζίνα και λουτρό. Έχει εμβαδόν ενε¬ 
νήντα τρία τ.μ. (93,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου σαράντα 
πέντε και διακόσια τριάντα τρία χιλιοστά (45,233 %ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα πέ¬ 
ντε και πεντακόσια πενήντα δύο χιλιοστά (95,552 τ.μ.) 
και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με το φρεάτιο του 
ανελκυστήρα και με την με αριθμό εκατόν εβδομήντα 
πέντε (175) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με την με αριθμό 
εκατόν ογδόντα ένα (181) κατοικία του ιδίου στοίχου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με διάδρομο και 
με το φρεάτιο του ανελκυστήρα. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό εκατόν εβδομήντα πέντε (175) του Β' 
ορόφου κατοικία αποτελείται από ένα (1) υπνοδωμάτιο, 
καθιστικό, κουζίνα και λουτρό.'Εχει εμβαδόν πενήντα έξι 
τ.μ. (56,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά και διακό¬ 
σια τριάντα επτά χιλιοστά (27,237 %ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και πεντακόσια 
τριάντα επτά χιλιοστά (57,537 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με διάδρομο και με την με αριθμό εκατόν εβδο¬ 
μήντα τέσσερα (174) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Ανατολικά: Με την με αριθμό εκατόν εβδομήντα τρία 
(173) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό εκατόν εβδομήντα έξι (176) ισόγειος κα¬ 
τοικία αποτελείται τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, 
κουζίνα, λουτρό και αποθήκη.Έχει εμβαδόν εκατό τ.μ. 
(100 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
οικοδομικού τετραγώνου σαράντα οκτώ και εξακόσια 
τριάντα οκτώ χιλιοστά (48,638 %ο), που αντιστοιχούν σε 


μέτρα τετραγωνικά εκατόν δύο και επτακόσια σαράντα 
τέσσερα χιλιοστά (102,744 τμ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με την με αριθμό εκατόν εξήντα εννέα (169) 
κατοικία του ιδίου στοίχου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, διάδρομο, με το κλι¬ 
μακοστάσιο και με την είσοδο της πολυκατοικίας. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό εκατόν εβδομήντα επτά (177) ισόγειος 
κατοικία αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθι¬ 
στικό, κουζίνα και λουτρό.'Εχει εμβαδόν ογδόντα οκτώ 
τ.μ. (88,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του οικοδομικού τετραγώνου σαράντα δύο και οχτα¬ 
κόσια δύο χιλιοστά (42,802 %ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά ενενήντα και τετρακόσια δέκα πέντε 
χιλιοστά (90,415 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, κοινόχρηστη απο¬ 
θήκη και διάδρομο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, κοινόχρηστη αποθή¬ 
κη και το φρεάτιο του ανελκυστήρα. 

Η με αριθμό εκατόν εβδομήντα οκτώ (178) του Α' ορό¬ 
φου κατοικία αποτελείται τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστι¬ 
κό, κουζίνα, λουτρό και αποθήκη.Έχει εμβαδόν εκατό τ.μ. 
(100 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
οικοδομικού τετραγώνου σαράντα οκτώ και εξακόσια 
τριάντα οκτώ χιλιοστά (48,638 %ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν δύο και επτακόσια σαράντα 
τέσσερα χιλιοστά (102,744 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με την με αριθμό εκατόν εβδομήντα ένα (171) 
κατοικία του ιδίου στοίχου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, το κλιμακοστάσιο της 
πολυκατοικίας, διάδρομο και με την με αριθμό εκατόν 
ογδόντα (180) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό εκατόν εβδομήντα εννέα (179) του Α' 
ορόφου κατοικία αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμά¬ 
τια, καθιστικό, κουζίνα και λουτρό.'Εχει εμβαδόν ενε¬ 
νήντα τρία τ.μ. (93,00τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου σαράντα 
πέντε και διακόσια τριάντα τρία χιλιοστά (45,233 %ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα πέ¬ 
ντε και πεντακόσια πενήντα δύο χιλιοστά (95,552 τ.μ.) 
και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με διάδρομο και με 
το φρεάτιο του ανελκυστήρα. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με το φρεάτιο του 
ανελκυστήρα και με την με αριθμό εκατόν ογδόντα (180) 
κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Η με αριθμό εκατόν ογδόντα (180) του Α' ορόφου 
κατοικία αποτελείται από ένα (1) υπνοδωμάτιο, καθιστι¬ 
κό, κουζίνα και λουτρό.'Εχει εμβαδόν πενήντα έξι τ.μ. 
(56,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά και διακόσια 
τριάντα επτά χιλιοστά (27,237 %ο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και πεντακόσια τρι¬ 
άντα επτά χιλιοστά (57,537 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με την με αριθμό εκατόν εβδομήντα οκτώ 
(178) κατοικία του ιδίου ορόφου. 
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Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με διάδρομο και με την με αριθμό εκατόν 
εβδομήντα εννέα (179) κατοικία του ίδιου ορόφου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό εκατόν ογδόντα ένα (181) του Β' ορόφου 
κατοικία αποτελείται τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, 
κουζίνα, λουτρό και αποθήκη/Εχει εμβαδόν εκατό τ.μ. 
(100 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
οικοδομικού τετραγώνου σαράντα οκτώ και εξακόσια 
τριάντα οκτώ χιλιοστά (48,638 %ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν δύο και επτακόσια σαράντα 
τέσσερα χιλιοστά (102,744 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με την με αριθμό εκατόν εβδομήντα τέσσερα 
(174) κατοικία του ίδιου στοίχου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, το κλιμακοστάσιο της 
πολυκατοικίας, διάδρομο και με την με αριθμό εκατόν 
ογδόντα τρία (183) κατοικία του ίδιου ορόφου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό εκατόν ογδόντα δύο (182) του Β' ορόφου 
κατοικία αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστι¬ 
κό, κουζίνα και λουτρό.'Εχει εμβαδόν ενενήντα τρία τ.μ. 
(93,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου σαράντα πέντε και διακό¬ 
σια τριάντα τρία χιλιοστά (45,233 %ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε και πεντακόσια 
πενήντα δύο χιλιοστά (95,552 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με διάδρομο και με 
το φρεάτιο του ανελκυστήρα. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με το φρεάτιο του 
ανελκυστήρα και με την με αριθμό εκατόν ογδόντα τρία 
(183) κατοικία του ίδιου ορόφου. 

Η με αριθμό εκατόν ογδόντα τρία (183) του Β' ορόφου 
κατοικία αποτελείται από ένα (1) υπνοδωμάτιο, καθιστι¬ 
κό, κουζίνα και λουτρό. Έχει εμβαδόν πενήντα έξι τ.μ. 
(56,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά και διακόσια 
τριάντα επτά χιλιοστά (27,237 %ο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και πεντακόσια τρι¬ 
άντα επτά χιλιοστά (57,537 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με την με αριθμό εκατόν ογδόντα ένα (181) 
κατοικία του ίδιου ορόφου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με διάδρομο και με την με αριθμό εκατόν 
ογδόντα δύο (182) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ξ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 16. 

Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δύο χιλιάδες εκατόν 
εξήντα οκτώ και ενενήντα εκατοστά (2.168,90 τ.μ.) και 
περιλαμβάνει τους στοίχους 18 και 19. 

ΣΤΟΙΧΟΣ δέκα οκτώ (18). 

Ο Στοίχος δέκα οκτώ (18), τύπου 3.16 ΙΓΛ που φαίνεται 
στο με αριθμό 11456/Α/2β/25.10.1988 πολεοδομικό σχέδιο, 
αποτελείται από το υπόγειο, στο οποίο βρίσκεται το 
λεβητοστάσιο, το ισόγειο, τον πρώτο και τον δεύτερο 
όροφο και περιγράφεται ως εξής: 

Το ισόγειο περιλαμβάνει τις με αριθμό διακόσια δώ¬ 
δεκα (212) και διακόσια δέκα τρία (213) κατοικίες, που 
φαίνονται στο με αριθμό Α/1α/89 σχέδιο κάτοψης. Ο 
πρώτος όροφος περιλαμβάνει τις με αριθμό διακόσια 


δέκα τέσσερα (214) και διακόσια δέκα πέντε (215) κα¬ 
τοικίες, που φαίνονται στο με αριθμό Α/2/89 σχέδιο 
κάτοψης. Ο δεύτερος όροφος περιλαμβάνει τις με αριθ¬ 
μό διακόσια δέκα έξι (216) και διακόσια δέκα επτά (217) 
κατοικίες, που φαίνονται στο με αριθμό Α/2/89 σχέδιο 
κάτοψης και περιγράφονται ως εξής: 

Η με αριθμό διακόσια δώδεκα (212) ισόγειος κατοι¬ 
κία αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, 
κουζίνα, \Λ/0 και λουτρό, έχει εμβαδόν ενενήντα έξι τ.μ. 
(96,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου πενήντα και επτακόσια 
σαράντα χιλιοστά (50,740 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν δέκα και πενήντα χιλιοστά (110,050 
τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και κοινόχρηστη απο¬ 
θήκη. 

Ανατολικά: Με διάδρομο και κοινόχρηστη αποθήκη. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό διακόσια δέκα τρία (213) ισόγειος κατοι¬ 
κία αποτελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, καθιστικό, 
κουζίνα και λουτρό, έχει εμβαδόν εξήντα έξι τ.μ. (66,00 
τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οι¬ 
κοδομικού τετραγώνου τριάντα τέσσερα και οχτακόσια 
ογδόντα τέσσερα χιλιοστά (34,884 %ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα πέντε και εξακόσια 
πενήντα εννέα χιλιοστά (75,659 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με διάδρομο, το φρεάτιο του ανελκυστήρα 
και το κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας. 

Η με αριθμό διακόσια δέκα τέσσερα (214) κατοικία 
του Α' ορόφου, αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, 
καθιστικό, κουζίνα, τραπεζαρία και λουτρό, έχει εμβαδόν 
εκατόν ένα τ.μ. (101,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου πενήντα 
τρία και τριακόσια ογδόντα τρία χιλιοστά (53,383 %ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα 
πέντε και επτακόσια ογδόντα δύο χιλιοστά (115,782 τ.μ.) 
και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με το κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας, 
διάδρομο και με την με αριθμό διακόσια δέκα πέντε 
(215) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό διακόσια δέκα πέντε (215) κατοικία του Α' 
ορόφου αποτελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, καθιστι¬ 
κό, κουζίνα και λουτρό, έχει εμβαδόν εβδομήντα οκτώ 
τ.μ. (78,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του οικοδομικού τετραγώνου σαράντα ένα και δι¬ 
ακόσια είκοσι έξι χιλιοστά (41,226 %ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα εννέα και τετρακόσια 
δέκα έξι χιλιοστά (89,416 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, διάδρομο και φρεάτιο 
ανελκυστήρα. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με το κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας, το 
φρεάτιο του ανελκυστήρα και με την με αριθμό διακόσια 
δέκα τέσσερα (214) κατοικία του ιδίου ορόφου. 
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Η με αριθμό διακόσια δέκα έξι (216) κατοικία του Β' 
ορόφου αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθι¬ 
στικό, κουζίνα, τραπεζαρία και λουτρό, έχει εμβαδόν 
εκατόν ένα τ.μ. (101,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου πενήντα 
τρία και τριακόσια ογδόντα τρία χιλιοστά (53,383 %ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα 
πέντε και επτακόσια ογδόντα δύο χιλιοστά (115,782 τ.μ.) 
και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με το κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας, 
διάδρομο και με την με αριθμό διακόσια δέκα επτά (217) 
κατοικία του ίδιου ορόφου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό διακόσια δέκα επτά (217) κατοικία του Β' 
ορόφου αποτελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, καθιστι¬ 
κό, κουζίνα και λουτρό, έχει εμβαδόν εβδομήντα οκτώ 
τ.μ. (78,00 τ.μ), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του οικοδομικού τετραγώνου σαράντα ένα και δι¬ 
ακόσια είκοσι έξι χιλιοστά (41,226 %ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα εννέα και τετρακόσια 
δέκα έξι χιλιοστά (89,416 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, διάδρομο και φρεάτιο 
ανελκυστήρα. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με το κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας, το 
φρεάτιο του ανελκυστήρα και με την με αριθμό διακόσια 
δέκα έξι (216) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

ΣΤΟΙΧΟΣ δέκα εννέα (19). 

Ο Στοίχος δέκα εννέα (19), τύπου 3.14 ΓΥ και 3.14 ΓΛ 
που φαίνεται στο με αριθμό 11456/Α/2β/25.10.1988 πολε- 
οδομικό σχέδιο, αποτελείται από το υπόγειο, στο οποίο 
βρίσκεται το λεβητοστάσιο, το ισόγειο, τον πρώτο και 
τον δεύτερο όροφο και περιγράφεται ως εξής: 

Το ισόγειο περιλαμβάνει τις με αριθμό διακόσια δέκα 
οκτώ (218), διακόσια δέκα εννέα (219), διακόσια είκοσι 
έξι (226) και διακόσια είκοσι επτά (227) κατοικίες, που 
φαίνονται στο με αριθμό Α/0/85 σχέδιο κάτοψης. Ο πρώ¬ 
τος όροφος περιλαμβάνει τις με αριθμό διακόσια είκοσι 
(220), διακόσια είκοσι ένα (221), διακόσια είκοσι δύο (222), 
διακόσια είκοσι οκτώ (228), διακόσια είκοσι εννέα (229) 
και διακόσια τριάντα (230) κατοικίες, που φαίνονται στο 
με αριθμό Α/2/85 σχέδιο κάτοψης. Ο δεύτερος όροφος 
περιλαμβάνει τις με αριθμό διακόσια είκοσι τρία (223), 
διακόσια είκοσι τέσσερα (224), διακόσια είκοσι πέντε 
(225), διακόσια τριάντα ένα (231), διακόσια τριάντα δύο 
(232) και διακόσια τριάντα τρία (233) κατοικίες, που 
φαίνονται στο με αριθμό Α/2/89 σχέδιο κάτοψης και 
περιγράφονται ως εξής: 

Η με αριθμό διακόσια δέκα οκτώ (218) ισόγειος κατοι¬ 
κία αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, 
κουζίνα, λουτρό και αποθήκη. Έχει εμβαδόν εκατό τ.μ. 
(100 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
οικοδομικού τετραγώνου πενήντα δύο και οχτακόσια πε¬ 
νήντα τέσσερα χιλιοστά (52,854 % 0 ), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα τέσσερα και εξακόσια 
τριάντα πέντε χιλιοστά (114,635 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, διάδρομο, με το 
κλιμακοστάσιο και με την είσοδο της πολυκατοικίας. 


Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό διακόσια δέκα εννέα (219) ισόγειος κατοι¬ 
κία αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, 
κουζίνα και λουτρό. Έχει εμβαδόν ογδόντα οκτώ τ.μ. 
(88,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου σαράντα έξι και πεντα¬ 
κόσια δώδεκα χιλιοστά (46,512 %ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατό και οχτακόσια εβδομήντα 
εννέα χιλιοστά (100,879 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια Με κοινόκτητο οικόπεδο, κοινόχρηστη αποθήκη 
και το φρεάτιο του ανελκυστήρα. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με την με αριθμό 
διακόσια είκοσι έξι (226) κατοικία του ιδίου στοίχου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, κοινόχρηστη απο¬ 
θήκη και διάδρομο. 

Η με αριθμό διακόσια είκοσι (220) του Α' ορόφου 
κατοικία αποτελείται τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, 
κουζίνα, λουτρό και αποθήκη. Έχει εμβαδόν εκατό τ.μ. 
(100 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
οικοδομικού τετραγώνου πενήντα δύο και οχτακόσια πε¬ 
νήντα τέσσερα χιλιοστά (52,854 %ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα τέσσερα και εξακόσια 
τριάντα πέντε χιλιοστά (114,635 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, το κλιμακοστάσιο 
της πολυκατοικίας, διάδρομο και με την με αριθμό δια¬ 
κόσια είκοσι δύο (222) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό διακόσια είκοσι ένα (221) του Α' ορόφου 
κατοικία αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστι¬ 
κό, κουζίνα και λουτρό.Έχει εμβαδόν ενενήντα τρία τ.μ. 
(93,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου σαράντα εννέα και εκατόν 
πενήντα τέσσερα χιλιοστά (49,154 %ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι και εξακόσια έντεκα 
χιλιοστά (106,611 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με το φρεάτιο του 
ανελκυστήρα και με την με αριθμό διακόσια είκοσι δύο 
(222) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με την με αριθμό 
διακόσια είκοσι οκτώ (228) κατοικία του ιδίου στοίχου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με το φρεάτιο του 
ανελκυστήρα και διάδρομο. 

Η με αριθμό διακόσια είκοσι δύο (222) του Α' ορόφου 
κατοικία αποτελείται από ένα (1) υπνοδωμάτιο, καθιστι¬ 
κό, κουζίνα και λουτρό.Έχει εμβαδόν πενήντα έξι τ.μ. 
(56,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου είκοσι εννέα και πεντακό¬ 
σια ενενήντα οκτώ χιλιοστά (29,598 %ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα τέσσερα και εκατόν ενε¬ 
νήντα έξι χιλιοστά (64,196 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με διάδρομο και με την με αριθμό διακόσια 
είκοσι ένα (221) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με την με αριθμό διακόσια είκοσι (220) κατοι¬ 
κία του ιδίου ορόφου. 

Η με αριθμό διακόσια είκοσι τρία (223) του Β' ορόφου 
κατοικία αποτελείται τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, 
κουζίνα, λουτρό και αποθήκη. Έχει εμβαδόν εκατό τ.μ. 




28416 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


(100 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
οικοδομικού τετραγώνου πενήντα δύο και οχτακόσια πε¬ 
νήντα τέσσερα χιλιοστά (52,854 %ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα τέσσερα και εξακόσια 
τριάντα πέντε χιλιοστά (114,635 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, το κλιμακοστάσιο 
της πολυκατοικίας, διάδρομο και με την με αριθμό δια¬ 
κόσια είκοσι πέντε (225) κατοικία του ίδιου ορόφου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό διακόσια είκοσι τέσσερα (224) του Β' 
ορόφου κατοικία αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, 
καθιστικό, κουζίνα και λουτρό.Έχει εμβαδόν ενενήντα 
τρία τ.μ. (93,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου σαράντα εννέα 
και εκατόν πενήντα τέσσερα χιλιοστά (49,154 %ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι και εξα¬ 
κόσια έντεκα χιλιοστά (106,611 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με το φρεάτιο του 
ανελκυστήρα και με την με αριθμό διακόσια είκοσι πέντε 
(225) κατοικία του ίδιου ορόφου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με την με αριθμό 
διακόσια τριάντα ένα (231) κατοικία του ίδιου στοίχου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με το φρεάτιο του 
ανελκυστήρα και με διάδρομο. 

Η με αριθμό διακόσια είκοσι πέντε (225) του Β' ορόφου 
κατοικία αποτελείται από ένα (1) υπνοδωμάτιο, καθιστι¬ 
κό, κουζίνα και λουτρό. Έχει εμβαδόν πενήντα έξι τ.μ. 
(56,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου είκοσι εννέα και πεντακό¬ 
σια ενενήντα οκτώ χιλιοστά (29,598 %ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα τέσσερα και εκατόν ενε¬ 
νήντα έξι χιλιοστά (64,196 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με διάδρομο και με την με αριθμό διακόσια 
είκοσι τέσσερα (224) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με την με αριθμό διακόσια είκοσι τρία (223) 
κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Η με αριθμό διακόσια είκοσι έξι (226) ισόγειος κατοι¬ 
κία αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, 
κουζίνα, λουτρό και αποθήκη. Έχει εμβαδόν εκατό τ.μ. 
(100 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
οικοδομικού τετραγώνου πενήντα δύο και οχτακόσια πε¬ 
νήντα τέσσερα χιλιοστά (52,854 %ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα τέσσερα και εξακόσια 
τριάντα πέντε χιλιοστά (114,635 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με την με αριθμό διακόσια δέκα εννέα (219) 
κατοικία του ιδίου στοίχου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, διάδρομο, με το κλι¬ 
μακοστάσιο και με την είσοδο της πολυκατοικίας. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό διακόσια είκοσι επτά (227) ισόγειος κα¬ 
τοικία αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, 
κουζίνα και λουτρό. Έχει εμβαδόν ογδόντα οκτώ τ.μ. 
(88,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου σαράντα έξι και πεντα¬ 
κόσια δώδεκα χιλιοστά (46,512 %ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατό και οχτακόσια εβδομήντα 
εννέα χιλιοστά (100,879 τ.μ.) και συνορεύει: 


Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, κοινόχρηστη απο¬ 
θήκη και διάδρομο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, κοινόχρηστη απο¬ 
θήκη και το φρεάτιο του ανελκυστήρα. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό διακόσια είκοσι οκτώ (228) του Α' ορόφου 
κατοικία αποτελείται τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, 
κουζίνα, λουτρό και αποθήκη. Έχει εμβαδόν εκατό τ.μ. 
(100 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
οικοδομικού τετραγώνου πενήντα δύο και οχτακόσια πε¬ 
νήντα τέσσερα χιλιοστά (52,854 %ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα τέσσερα και εξακόσια 
τριάντα πέντε χιλιοστά (114,635 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με την με αριθμό διακόσια είκοσι ένα (221) 
κατοικία του ιδίου στοίχου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, το κλιμακοστάσιο της 
πολυκατοικίας, διάδρομο και με την με αριθμό διακόσια 
τριάντα (230) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό διακόσια είκοσι εννέα (229) του Α' ορόφου 
κατοικία αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστι¬ 
κό, κουζίνα και λουτρό.Έχει εμβαδόν ενενήντα τρία τ.μ. 
(93,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου σαράντα εννέα και εκατόν 
πενήντα τέσσερα χιλιοστά (49,154 %ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι και εξακόσια έντεκα 
χιλιοστά (106,611 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με το φρεάτιο του 
ανελκυστήρα και διάδρομο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με το φρεάτιο 
του ανελκυστήρα και με την με αριθμό διακόσια τριάντα 
(230) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό διακόσια τριάντα (230) του Α' ορόφου κα¬ 
τοικία αποτελείται από ένα (1) υπνοδωμάτιο, καθιστικό, 
κουζίνα και λουτρό.Έχει εμβαδόν πενήντα έξι τ.μ. (56,00 
τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
οικοδομικού τετραγώνου είκοσι εννέα και πεντακόσια 
ενενήντα οκτώ χιλιοστά (29,598 %ο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εξήντα τέσσερα και εκατόν ενενή¬ 
ντα έξι χιλιοστά (64,196 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με την με αριθμό διακόσια είκοσι οκτώ (228) 
κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με διάδρομο και με την με αριθμό διακόσια 
είκοσι εννέα (229) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Η με αριθμό διακόσια τριάντα ένα (231) του Β' ορόφου 
κατοικία αποτελείται τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, 
κουζίνα, λουτρό και αποθήκη. Έχει εμβαδόν εκατό τ.μ. 
(100 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
οικοδομικού τετραγώνου πενήντα δύο και οχτακόσια πε¬ 
νήντα τέσσερα χιλιοστά (52,854 %ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα τέσσερα και εξακόσια 
τριάντα πέντε χιλιοστά (114,635 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με την με αριθμό διακόσια είκοσι τέσσερα 
(224) κατοικία του ιδίου στοίχου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, το κλιμακοστάσιο της 
πολυκατοικίας, διάδρομο και με την με αριθμό διακόσια 
τριάντα τρία (233) κατοικία του ιδίου ορόφου. 
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Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό διακόσια τριάντα δύο (232) του Β' ορόφου 
κατοικία αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστι¬ 
κό, κουζίνα και λουτρό.Έχει εμβαδόν ενενήντα τρία τ.μ. 
(93,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου σαράντα εννέα και εκατόν 
πενήντα τέσσερα χιλιοστά (49,154 %ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι και εξακόσια έντεκα 
χιλιοστά (106,611 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με το φρεάτιο του 
ανελκυστήρα και με διάδρομο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με το φρεάτιο 
του ανελκυστήρα και με την με αριθμό διακόσια τριάντα 
τρία (233) κατοικία του ίδιου ορόφου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό διακόσια τριάντα τρία (233) του Β' ορόφου 
κατοικία αποτελείται από ένα (1) υπνοδωμάτιο, καθιστι¬ 
κό, κουζίνα και λουτρό. Έχει εμβαδόν πενήντα έξι τ.μ. 
(56,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου είκοσι εννέα και πεντακό¬ 
σια ενενήντα οκτώ χιλιοστά (29,598 %ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα τέσσερα και εκατόν ενε¬ 
νήντα έξι χιλιοστά (64,196 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με την με αριθμό διακόσια τριάντα ένα (231) 
κατοικία του ίδιου ορόφου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με διάδρομο και με την με αριθμό διακόσια 
τριάντα δύο (232) κατοικία του ίδιου ορόφου. 

Ο. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 17. 

Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά χίλια εκατόν εβδο¬ 
μήντα ένα και εξήντα εκατοστά (1.171,60 τ.μ.) και περι¬ 
λαμβάνει τον στοίχο 16. 

ΣΤΟΙΧΟΣ δέκα έξι (16). 

Ο Στοίχος δέκα έξι (16), τύπου 3.16 ΓΛ και 3.16 ΓΥ, που 
φαίνεται στο με αριθμό 11456/Α/2β/25.10.1988 πολεοδο- 
μικό σχέδιο, αποτελείται από το υπόγειο, στο οποίο 
βρίσκεται το λεβητοστάσιο, το ισόγειο, τον πρώτο και 
τον δεύτερο όροφο και περιγράφεται ως εξής: 

Το ισόγειο περιλαμβάνει τις με αριθμό εκατόν ογδό¬ 
ντα τέσσερα (184), εκατόν ογδόντα πέντε (185), εκατόν 
ενενήντα (190) και εκατόν ενενήντα ένα (191) κατοικίες, 
που φαίνονται στο με αριθμό Α/1α/89 σχέδιο κάτοψης. 
Ο πρώτος όροφος περιλαμβάνει τις με αριθμό εκατόν 
ογδόντα έξι (186), εκατόν ογδόντα επτά (187), εκατόν 
ενενήντα δύο (192) και εκατόν ενενήντα τρία (193) κα¬ 
τοικίες, που φαίνονται στο με αριθμό Α/2/89 σχέδιο κά¬ 
τοψης. Ο δεύτερος όροφος περιλαμβάνει τις με αριθμό 
εκατόν ογδόντα οκτώ (188), εκατόν ογδόντα εννέα (189), 
εκατόν ενενήντα τέσσερα (194) και εκατόν ενενήντα πέ¬ 
ντε (195) κατοικίες, που φαίνονται στο με αριθμό Α/2/89 
σχέδιο κάτοψης και περιγράφονται ως εξής: 

Η με αριθμό εκατόν ογδόντα τέσσερα (184) ισόγειος 
κατοικία αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστι¬ 
κό, κουζίνα, \Λ/Ω και λουτρό, έχει εμβαδόν ενενήντα έξι 
τ.μ. (96,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του οικοδομικού τετραγώνου ενενήντα δύο και τρι¬ 
ακόσια οκτώ χιλιοστά (92,308 %ο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν οκτώ και εκατόν σαράντα 
οκτώ χιλιοστά (108,148 τ.μ.) και συνορεύει: 


Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και κοινόχρηστη 
αποθήκη. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με διάδρομο και κοινόχρηστη αποθήκη. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με την με αριθμό 
εκατόν ενενήντα (190) κατοικία του ίδιου στοίχου. 

Η με αριθμό εκατόν ογδόντα πέντε (185) ισόγειος κα¬ 
τοικία αποτελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, καθιστικό, 
κουζίνα και λουτρό, έχει εμβαδόν εξήντα έξι τ.μ. (66,00 
τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
οικοδομικού τετραγώνου εξήντα τρία και τετρακόσια 
εξήντα δύο χιλιοστά (63,462 %ο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τέσσερα και τριακόσια 
πενήντα δύο χιλιοστά (74,352 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με διάδρομο, το φρεάτιο του ανελκυστήρα 
και το κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας. 

Η με αριθμό εκατόν ογδόντα έξι (186) κατοικία του Α' 
ορόφου, αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθι¬ 
στικό, τραπεζαρία, κουζίνα και λουτρό, έχει εμ-βαδόν 
εκατόν ένα τ.μ. (101,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ενε¬ 
νήντα επτά και εκατόν δέκα πέντε χιλιοστά (97,115 %ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα 
τρία και επτακόσια ογδόντα χιλιοστά (113,780 τ.μ.) και 
συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με το κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας, 
διάδρομο και με την με αριθμό εκατόν ογδόντα επτά 
(187) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με την με αριθμό 
εκατόν ενενήντα δύο (192) κατοικία του ιδίου στοίχου. 

Η με αριθμό εκατόν ογδόντα επτά (187) κατοικία του 
Α' ορόφου αποτελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, καθι¬ 
στικό, κουζίνα και λουτρό, έχει εμβαδόν εβδομήντα οκτώ 
τ.μ. (78,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του οικοδομικού τετραγώνου εβδομήντα πέντε τις 
χιλίοις (75,000 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά ογδόντα επτά και οχτακόσια εβδομήντα χιλιοστά 
(87,870 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με το κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας, με το 
φρεάτιο του ανελκυστήρα και με την με αριθμό εκατόν 
ογδόντα έξι (186) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Η με αριθμό εκατόν ογδόντα οκτώ (188) κατοικία του 
Β' ορόφου αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, κα¬ 
θιστικό, τραπεζαρία, κουζίνα και λουτρό, έχει εμβαδόν 
εκατόν ένα τ.μ. (101,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ενε¬ 
νήντα επτά και εκατόν δέκα πέντε χιλιοστά (97,115 %ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα 
τρία και επτακόσια ογδόντα χιλιοστά (113,780 τ.μ.) και 
συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με το κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας, 
διάδρομο και με την με αριθμό εκατόν ογδόντα εννέα 
(189) κατοικία του ιδίου ορόφου. 
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Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με την με αριθ¬ 
μό εκατόν ενενήντα τέσσερα (194) κατοικία του ιδίου 
στοίχου. 

Η με αριθμό εκατόν ογδόντα εννέα (189) κατοικία του 
Β' ορόφου αποτελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, καθι¬ 
στικό, κουζίνα και λουτρό, έχει εμβαδόν εβδομήντα οκτώ 
τ.μ. (78,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του οικο-δομικού τετραγώνου εβδομήντα πέντε τις 
χιλίοις (75,000 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά ογδόντα επτά και οχτακόσια εβδομήντα χιλιοστά 
(87,870 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με το κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας, το 
φρεάτιο του ανελκυστήρα και με την με αριθμό εκατόν 
ογδόντα οκτώ (188) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Η με αριθμό εκατόν ενενήντα (190) ισόγειος κατοικία 
αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζί¬ 
να, \Α/0 και λουτρό, έχει εμβαδόν ενενήντα έξι τ.μ. (96,00 
τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
οικοδομικού τετραγώνου ενενήντα δύο και τριακόσια 
οκτώ χιλιοστά (92,308 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν οκτώ και εκατόν σαράντα οκτώ 
χιλιοστά (108,148 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και κοινόχρηστη 
αποθήκη. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με την με 
αριθμό εκατόν ογδόντα τέσσερα (184) κατοικία του ιδίου 
στοίχου. 

Δυτικά: Με διάδρομο και κοινόχρηστη αποθήκη. 

Η με αριθμό εκατόν ενενήντα ένα (191) ισόγειος κα¬ 
τοικία αποτελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, καθιστικό, 
κουζίνα και λουτρό, έχει εμβαδόν εξήντα έξι τ,μ. (66,00 
τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
οικοδομικού τετραγώνου εξήντα τρία και τετρακόσια 
εξήντα δύο χιλιοστά (63,462 %ο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τέσσερα και τριακόσια 
πενήντα δύο χιλιοστά (74,352 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με διάδρομο, το φρεάτιο του ανελκυστήρα 
και το κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό εκατόν ενενήντα δύο (192) κατοικία του 
Α' ορόφου, αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, κα¬ 
θιστικό, τραπεζαρία, κουζίνα και λουτρό, έχει εμβαδόν 
εκατόν ένα τ.μ. (101,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ενε¬ 
νήντα επτά και εκατόν δέκα πέντε χιλιοστά (97,115 %ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα 
τρία και επτακόσια ογδόντα χιλιοστά (113,780 τ.μ.) και 
συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με την με 
αριθμό εκατόν ογδόντα έξι (186) κατοικία του ιδίου 
στοίχου. 

Δυτικά: Με το κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας, διά¬ 
δρομο και με την με αριθμό εκατόν ενενήντα τρία (193) 
κατοικία του ιδίου ορόφου. 


Η με αριθμό εκατόν ενενήντα τρία (193) κατοικία του 
Α' ορόφου αποτελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, καθι¬ 
στικό, κουζίνα και λουτρό, έχει εμβαδόν εβδομήντα οκτώ 
τ.μ. (78,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του οικοδομικού τετραγώνου εβδομήντα πέντε τις 
χιλίοις (75,000 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά ογδόντα επτά και οχτακόσια εβδομήντα χιλιοστά 
(87,870 τ,μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με το κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας, 
το φρεάτιο του ανελκυστήρα και με την με αριθμό εκα¬ 
τόν ενενήντα δύο (192) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό εκατόν ενενήντα τέσσερα (194) κατοικία 
του Β' ορόφου αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, 
καθιστικό, τραπεζαρία, κουζίνα και λουτρό, έχει εμβαδόν 
εκατόν ένα τ.μ. (101,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ενε¬ 
νήντα επτά και εκατόν δέκα πέντε χιλιοστά (97,115 %ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα 
τρία και επτακόσια ογδόντα χιλιοστά (113,780 τ.μ.) και 
συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με την με 
αριθμό εκατόν ογδόντα οκτώ (188) κατοικία του ιδίου 
στοίχου. 

Δυτικά: Με το κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας, δι¬ 
άδρομο και με την με αριθμό εκατόν ενενήντα πέντε 
(195) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Η με αριθμό εκατόν ενενήντα πέντε (195) κατοικία 
του Β' ορόφου αποτελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, 
καθιστικό, κουζίνα και λουτρό, έχει εμβαδόν εβδομήντα 
οκτώ τ.μ. (78,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδι¬ 
αιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εβδομήντα 
πέντε τις χιλίοις (75,000 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά ογδόντα επτά και οχτακόσια εβδομήντα 
χιλιοστά (87,870 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με το κλιμακοστάσιο της πολυκατοικί¬ 
ας, το φρεάτιο του ανελκυστήρα και με την με αριθ¬ 
μό εκατόν ενενήντα τέσσερα (194) κατοικία του ιδίου 
ορόφου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Π. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 18. 

Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά χίλια τριακόσια 
εξήντα δύο και εξήντα τρία εκατοστά (1.362,63 τ.μ.) και 
περιλαμβάνει τον στοίχο 17. 

ΣΤΟΙΧΟΣ δέκα επτά (17). 

Ο Στοίχος δέκα επτά (17), τύπου 3.14 ΓΥ και 3.14 ΓΛ 
που φαίνεται στο με αριθμό 11456/Α/2β/25.10.1988 πολε- 
οδομικό σχέδιο, αποτελείται από το υπόγειο, στο οποίο 
βρίσκεται το λεβητοστάσιο, το ισόγειο, τον πρώτο και 
τον δεύτερο όροφο και περιγράφεται ως εξής: 

Το ισόγειο περιλαμβάνει τις με αριθμό εκατόν ενε¬ 
νήντα έξι (196), εκατόν ενενήντα επτά (197), διακόσια 
τέσσερα (204) και διακόσια πέντε (205) κατοικίες, που 
φαίνονται στο με αριθμό Α/0/85 σχέδιο κάτοψης. Ο 
πρώτος όροφος περιλαμβάνει τις με αριθμό εκατόν 
ενενήντα οκτώ (198), εκατόν ενενήντα εννέα (199), δι- 




ΦΕΚ 2047 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


28419 


ακόσια (200), διακόσια έξι (206), διακόσια επτά (207) 
και διακόσια οκτώ (208) κατοικίες, που φαίνονται στο 
με αριθμό Α/2/85 σχέδιο κάτοψης. Ο δεύτερος όροφος 
περιλαμβάνει τις με αριθμό διακόσια ένα (201), διακόσια 
δύο (202), διακόσια τρία (203), διακόσια εννέα (209), 
διακόσια δέκα (210) και διακόσια ένδεκα (211) κατοικίες, 
που φαίνονται στο με αριθμό Α/2/89 σχέδιο κάτοψης 
και περιγράφονται ως εξής: 

Η με αριθμό εκατόν ενενήντα έξι (196) ισόγειος κατοι¬ 
κία αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, 
κουζίνα, λουτρό και αποθήκη. Έχει εμβαδόν εκατό τ.μ. 
(100 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
οικοδομικού τετραγώνου εβδομήντα δύο και οχτακόσια 
ογδόντα έξι χιλιοστά (72,886 %ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά ενενήντα εννέα και τριακόσια δέκα 
επτά χιλιοστά (99,317 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, διάδρομο, με το κλι¬ 
μακοστάσιο και με την είσοδο της πολυκατοικίας. 

Νότια: Με την με αριθμό διακόσια πέντε (205) κατοικία 
του ιδίου στοίχου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό εκατόν ενενήντα επτά (197) ισόγειος κα¬ 
τοικία αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, 
κουζίνα και λουτρό. Έχει εμβαδόν ογδόντα οκτώ τ.μ. 
(88,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου εξήντα τέσσερα και εκα¬ 
τόν σαράντα χιλιοστά (64,140 %ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά και τριακόσια ενενή¬ 
ντα εννέα χιλιοστά (87,399 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, διάδρομο και κοινό¬ 
χρηστη αποθήκη. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, κοινόχρηστη αποθή¬ 
κη και το φρεάτιο του ανελκυστήρα. 

Η με αριθμό εκατόν ενενήντα οκτώ (198) του Α' ορόφου 
κατοικία αποτελείται τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, 
κουζίνα, λουτρό και αποθήκη. Έχει εμβαδόν εκατό τ.μ. 
(100 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
οικοδομικού τετραγώνου εβδομήντα δύο και οχτακόσια 
ογδόντα έξι χιλιοστά (72,886 %ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά ενενήντα εννέα και τριακόσια δέκα 
επτά χιλιοστά (99,317 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, το κλιμακοστάσιο 
της πολυκατοικίας, διάδρομο και με την με αριθμό δι¬ 
ακόσια (200) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Νότια: Με την με αριθμό διακόσια επτά (207) κατοικία 
του ιδίου στοίχου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό εκατόν ενενήντα εννέα (199) του Α' ορό¬ 
φου κατοικία αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, 
καθιστικό, κουζίνα και λουτρό. Έχει εμβαδόν ενενήντα 
τρία τ.μ. (93,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εξήντα επτά 
και επτακόσια ογδόντα τέσσερα χιλιοστά (67,784 %ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα δύο 
και τριακόσια εξήντα πέντε χιλιοστά (92,365 τ.μ.) και 
συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με το φρεάτιο του 
ανελκυστήρα και διάδρομο. 


Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με το φρεάτιο του 
ανελκυστήρα και με την με αριθμό διακόσια (200) κα¬ 
τοικία του ιδίου ορόφου. 

Η με αριθμό διακόσια (200) του Α' ορόφου κατοικία 
αποτελείται από ένα (1) υπνοδωμάτιο, καθιστικό, κουζίνα 
και λουτρό. Έχει εμβαδόν πενήντα έξι τ.μ. (56,00 τ.μ.), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικο¬ 
δομικού τετραγώνου σαράντα και οχτακόσια δέκα έξι 
χιλιοστά (40,816 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά πενήντα πέντε και εξακόσια δέκα οκτώ χιλιοστά 
(55,618 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με την με αριθμό εκατόν ενενήντα οκτώ (198) 
κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Ανατολικά: Με διάδρομο και με την με αριθμό εκατόν 
ενενήντα εννέα (199) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό διακόσια ένα (201) του Β' ορόφου κατοικία 
αποτελείται τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, 
λουτρό και αποθήκη.Έχει εμβαδόν εκατό τ.μ. (100 τ.μ.), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδο¬ 
μικού τετραγώνου εβδομήντα δύο και οχτακόσια ογδό¬ 
ντα έξι χιλιοστά (72,886 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά ενενήντα εννέα και τριακόσια δέκα επτά 
χιλιοστά (99,317 τ.μ.) 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, το κλιμακοστάσιο 
της πολυκατοικίας, διάδρομο και με την με αριθμό δι¬ 
ακόσια τρία (203) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Νότια: Με την με αριθμό διακόσια δέκα (210) κατοικία 
του ιδίου στοίχου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό διακόσια δύο (202) του Β' ορόφου κατοι¬ 
κία αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, 
κουζίνα και λουτρό. Έχει εμβαδόν ενενήντα τρία τ.μ. 
(93,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου εξήντα επτά και επτακόσια 
ογδόντα τέσσερα χιλιοστά (67,784 %ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα δύο και τριακόσια εξή¬ 
ντα πέντε χιλιοστά (92,365 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με το φρεάτιο του 
ανελκυστήρα και με διάδρομο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με το φρεάτιο του 
ανελκυστήρα και με την με αριθμό διακόσια τρία (203) 
κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Η με αριθμό διακόσια τρία (203) του Β' ορόφου κα¬ 
τοικία αποτελείται από ένα (1) υπνοδωμάτιο, καθιστι¬ 
κό, κουζίνα και λουτρό. Έχει εμβαδόν πενήντα έξι τ.μ. 
(56,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου σαράντα και οχτακόσια 
δέκα έξι χιλιοστά (40,816 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά πενήντα πέντε και εξακόσια δέκα οκτώ 
χιλιοστά (55,618 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με την με αριθμό διακόσια ένα (201) κατοικία 
του ιδίου ορόφου. 

Ανατολικά: Με διάδρομο και με την με αριθμό διακόσια 
δύο (202) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 
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Η με αριθμό διακόσια τέσσερα (204) ισόγειος κατοι¬ 
κία αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, 
κουζίνα, λουτρό και αποθήκη. Έχει εμβαδόν εκατό τ.μ. 
(100 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
οικοδομικού τετραγώνου εβδομήντα δύο και οχτακόσια 
ογδόντα έξι χιλιοστά (72,886 %ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά ενενήντα εννέα και τριακόσια δέκα 
επτά χιλιοστά (99,317 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, διάδρομο, με το κλι¬ 
μακοστάσιο και με την είσοδο της πολυκατοικίας. 

Η με αριθμό διακόσια πέντε (205) ισόγειος κατοικία 
αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κου¬ 
ζίνα και λουτρό.Έχει εμβαδόν ογδόντα οκτώ τ.μ. (88,00 
τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
οικοδομικού τετραγώνου εξήντα τέσσερα και εκατόν 
σαράντα χιλιοστά (64,140 %ο), που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά ογδόντα επτά και τριακόσια ενενήντα 
εννέα χιλιοστά (87,399 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με την με αριθμό 
εκατόν ενενήντα έξι (196) κατοικία του ίδιου στοίχου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, κοινόχρηστη αποθήκη 
και το φρεάτιο του ανελκυστήρα. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, κοινόχρηστη απο¬ 
θήκη και διάδρομο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό διακόσια έξι (206) του Α' ορόφου κατοικία 
αποτελείται τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, 
λουτρό και αποθήκη.Έχει εμβαδόν εκατό τ.μ. (100 τ.μ.), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδο¬ 
μικού τετραγώνου εβδομήντα δύο και οχτακόσια ογδό¬ 
ντα έξι χιλιοστά (72,886 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά ενενήντα εννέα και τριακόσια δέκα επτά 
χιλιοστά (99,317 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, το κλιμακοστάσιο 
της πολυκατοικίας, διάδρομο και με την με αριθμό δι¬ 
ακόσια οκτώ (208) κατοικία του ίδιου ορόφου. 

Η με αριθμό διακόσια επτά (207) του Α' ορόφου κα¬ 
τοικία αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, 
κουζίνα και λουτρό. Έχει εμβαδόν ενενήντα τρία τ.μ. 
(93,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου εξήντα επτά και επτακόσια 
ογδόντα τέσσερα χιλιοστά (67,784 %ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα δύο και τριακόσια εξή¬ 
ντα πέντε χιλιοστά (92,365 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με την με αριθμό 
εκατόν ενενήντα οκτώ (198) κατοικία του ιδίου στοί¬ 
χου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με το φρεάτιο του 
ανελκυστήρα και με την με αριθμό διακόσια οκτώ (208) 
κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με το φρεάτιο 
του ανελκυστήρα και διάδρομο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό διακόσια οκτώ (208) του Α' ορόφου κα¬ 
τοικία αποτελείται από ένα (1) υπνοδωμάτιο, καθιστι¬ 
κό, κουζίνα και λουτρό. Έχει εμβαδόν πενήντα έξι τ.μ. 
(56,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 


του οικοδομικού τετραγώνου σαράντα και οχτακόσια 
δέκα έξι χιλιοστά (40,816 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά πενήντα πέντε και εξακόσια δέκα οκτώ 
χιλιοστά (55,618 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με διάδρομο και με την με αριθμό διακόσια 
επτά (207) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με την με αριθμό διακόσια έξι (206) κα¬ 
τοικία του ιδίου ορόφου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό διακόσια εννέα (209) του Β' ορόφου κα¬ 
τοικία αποτελείται τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, 
κουζίνα, λουτρό και αποθήκη. Έχει εμβαδόν εκατό τ.μ. 
(100 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
οικοδομικού τετραγώνου εβδομήντα δύο και οχτακόσια 
ογδόντα έξι χιλιοστά (72,886 %ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά ενενήντα εννέα και τριακόσια δέκα 
επτά χιλιοστά (99,317 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, το κλιμακοστάσιο 
της πολυκατοικίας, διάδρομο και με την με αριθμό δι¬ 
ακόσια ένδεκα (211) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Η με αριθμό διακόσια δέκα (210) του Β' ορόφου κατοι¬ 
κία αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, 
κουζίνα και λουτρό. Έχει εμβαδόν ενενήντα τρία τ.μ. 
(93,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου εξήντα επτά και επτακόσια 
ογδόντα τέσσερα χιλιοστά (67,784 %ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα δύο και τριακόσια εξή¬ 
ντα πέντε χιλιοστά (92,365 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με την με αριθμό 
διακόσια ένα (201) κατοικία του ιδίου στοίχου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με το φρεάτιο του 
ανελκυστήρα και με την με αριθμό διακόσια ένδεκα (211) 
κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με το φρεάτιο 
του ανελκυστήρα και με διάδρομο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό διακόσια ένδεκα (211) του Β' ορόφου κα¬ 
τοικία αποτελείται από ένα (1) υπνοδωμάτιο, καθιστι¬ 
κό, κουζίνα και λουτρό. Έχει εμβαδόν πενήντα έξι τ.μ. 
(56,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου σαράντα και οχτακόσια 
δέκα έξι χιλιοστά (40,816 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά πενήντα πέντε και εξακόσια δέκα οκτώ 
χιλιοστά (55,618 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με διάδρομο και με την με αριθμό διακόσια 
δέκα (210) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με την με αριθμό διακόσια εννέα (209) 
κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ρ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 19. 

Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πεντακόσια ογδόντα 
οκτώ και ογδόντα εκατοστά (588,80 τ.μ.) και περιλαμ¬ 
βάνει τον στοίχο 20. 

ΣΤΟΙΧΟΣ είκοσι (20). 

Ο Στοίχος είκοσι (20), τύπου 3.16 ΙΓΛ που φαίνεται 
στο με αριθμό 11456/Α/2β/25.10.1988 πολεοδομικό σχέδιο, 
αποτελείται από το υπόγειο, στο οποίο βρίσκεται το 
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λεβητοστάσιο, το ισόγειο, τον πρώτο και τον δεύτερο 
όροφο και περιγράφεται ως εξής: 

Το ισόγειο περιλαμβάνει τις με αριθμό διακόσια τρι¬ 
άντα τέσσερα (234) και διακόσια τριάντα πέντε (235) 
κατοικίες, που φαίνονται στο με αριθμό Α/1α/89 σχέδιο 
κάτοψης. Ο πρώτος όροφος περιλαμβάνει τις με αριθμό 
διακόσια τριάντα έξι (236) και διακόσια τριάντα επτά 
(237) κατοικίες, που φαίνονται στο με αριθμό Α/2/89 
σχέδιο κάτοψης. Ο δεύτερος όροφος περιλαμβάνει τις 
με αριθμό διακόσια τριάντα οκτώ (238) και διακόσια τρι¬ 
άντα εννέα (239) κατοικίες, που φαίνονται στο με αριθμό 
Α/2/89 σχέδιο κάτοψης και περιγράφονται ως εξής: 

Η με αριθμό διακόσια τριάντα τέσσερα (234) ισόγειος 
κατοικία αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστι¬ 
κό, κουζίνα, \Λ/0 και λουτρό, έχει εμβαδόν ενενήντα έξι 
τ.μ. (96,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του οικοδομικού τετραγώνου εκατόν ογδόντα τέσ¬ 
σερα και εξακόσια δέκα πέντε χιλιοστά (184,615 %ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν οκτώ και 
επτακόσια δύο χιλιοστά (108,702 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και κοινόχρηστη 
αποθήκη. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με διάδρομο και κοινόχρηστη αποθήκη. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό διακόσια τριάντα πέντε (235) ισόγειος κα¬ 
τοικία αποτελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, καθιστικό, 
κουζίνα και λουτρό, έχει εμβαδόν εξήντα έξι τ.μ. (66,00 
τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οι¬ 
κοδομικού τετραγώνου εκατόν είκοσι έξι και εννιακόσια 
είκοσι τρία χιλιοστά (126,923 %ο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τέσσερα και επτακόσια 
τριάντα δύο χιλιοστά (74,732 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με διάδρομο, το φρεάτιο του ανελκυστήρα 
και το κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας. 

Η με αριθμό διακόσια τριάντα έξι (236) κατοικία του 
Α' ορόφου, αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, κα¬ 
θιστικό, κουζίνα, τραπεζαρία και λουτρό, έχει εμβαδόν 
εκατόν ένα τ.μ. (101,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εκατόν 
ενενήντα τέσσερα και διακόσια τριάντα ένα χιλιοστά 
(194,231 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν δέκα τέσσερα και τριακόσια εξήντα τρία χιλιο¬ 
στά (114,363 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με το κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας, 
διάδρομο και με την με αριθμό διακόσια τριάντα επτά 
(237) κατοικία του ίδιου ορόφου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό διακόσια τριάντα επτά (237) κατοικία 
του Α' ορόφου αποτελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, 
καθιστικό, κουζίνα και λουτρό, έχει εμβαδόν εβδο-μή- 
ντα οκτώ τ.μ. (78,00 τ.μ), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εκατόν 
πενήντα τις χιλίοις (150,000 %ο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά ογδόντα οκτώ και τριακόσια είκοσι 
χιλιοστά (88,320 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, διάδρομο και φρε¬ 
άτιο ανελκυστήρα. 


Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με το κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας, το 
φρεάτιο του ανελκυστήρα και με την με αριθμό διακόσια 
τριάντα έξι (236) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Η με αριθμό διακόσια τριάντα οκτώ (238) κατοικία 
του Β' ορόφου αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, 
καθιστικό, κουζίνα, τραπεζαρία και λουτρό, έχει εμβαδόν 
εκατόν ένα τ.μ. (101,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εκατόν 
ενενήντα τέσσερα και διακόσια τριάντα ένα χιλιοστά 
(194,231 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν δέκα τέσσερα και τριακόσια εξήντα τρία χιλιο¬ 
στά (114,363 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με το κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας, 
διάδρομο και με την με αριθμό διακόσια τριάντα εννέα 
(239) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η με αριθμό διακόσια τριάντα εννέα (239) κατοικία 
του Β' ορόφου αποτελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, 
καθιστικό, κουζίνα και λουτρό, έχει εμβαδόν εβδομή¬ 
ντα οκτώ τ.μ. (78,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εκατόν 
πενήντα τις χιλίοις (150,000 %ο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά ογδόντα οκτώ και τριακόσια είκοσι 
χιλιοστά (88,320 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, διάδρομο και φρε¬ 
άτιο ανελκυστήρα. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με το κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας, το 
φρεάτιο του ανελκυστήρα και με την με αριθμό διακόσια 
τριάντα οκτώ (238) κατοικία του ιδίου ορόφου. 

Σ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 20. 

Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά χίλια πεντακόσια 
(1.500 τ,μ.) και προβλέπεται να ανεγερθεί βρεφονηπι¬ 
ακός σταθμός. 

Κάθε μια από τις άνω οριζόντιες ιδιοκτησίες αποτελεί 
ανεξάρτητη ιδιοκτησία που διέπεται από τις διατάξεις 
του ν. 3741/1929 «περί της κατ’ όροφο ιδιοκτησίας» όπως 
τροποποιήθηκε με το ν.δ. 1024/1971, το άρθρο 10 α.ν. 
163/1967 όπως αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με 
τα ν.δ. 946/1971 και 145/1973 και τα άρθρα 1002 και 1117 
ΑΚ. 

Γ' ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 

1. Πίνακας που περιέχει τον αριθμό των κατοικιών, 
τον στοίχο στον οποίο ανήκει κάθε μία, τον τύπο της 
κατοικίας, την θέση αυτής και τον αριθμό των δω-μα- 
τίων, το εμβαδόν αυτής, το εμβαδόν της αποθήκης που 
ενδεχομένως αντιστοιχεί σε αυτή, τα ποσοστά που αντι¬ 
στοιχούν σε αυτή σε χιλιοστά συνιδιοκτη-σίας επί του 
οικοπέδου και ψήφους και το ποσοστό συνιδιοκτησίας 
σε τ.μ. επί του οικοπέδου. 

2. Το σχέδιο ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ στο οποίο εικονίζεται 
το όλο αρχικό οικόπεδο όπως αγοράσθηκε από τον 
Ο.Ε.Κ., το τμήμα αυτού που διατέθηκε για δημόσιους και 
κοινόχρηστους χώρους (με κίτρινο χρώμα), τα τμήματα 
αυτού που απαρτίζουν το οικόπεδο του οικισμού, οι χώ¬ 
ροι του οικοπέδου του οικισμού που καταλαμβάνονται 
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από τους δέκα εννέα (19) στοίχους, οι χώροι που κατα¬ 
λαμβάνονται από κάθε μια κατοικία κάθε στοίχου και 
τα τμήματα του οικοπέδου του οικισμού που ανήκουν 
κατά αποκλειστική χρήση σε κάθε κατοικία. 

3. Σχέδια κατόψεων, όψεων και τομών καθώς και τα 
σχετικά στοιχεία κοστολόγησης. Όλα τα ανωτέρω 
ευρίσκονται εντός φακέλου που έχει κατατεθεί στον 
Συμβολαιογράφο Λάρισας Δημήτριο Παπαστεργίου, 
ο οποίος συνέταξε την υπ’ αριθμ. 295/19.2.2004 πράξη 
κατάθεσης. 

Δ' ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ 

ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

Ο Κανονισμός που διέπει τις σχέσεις των συνιδιοκτη¬ 
τών του παρόντος οικισμού και περιλαμβάνει: α) Τον 
Γενικό Κανονισμό των σχέσεων των συνιδιοκτητών σε 
σχέση με τους κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους 


του όλου οικισμού και β) Τον ειδικό κανονισμό των συ¬ 
νιδιοκτητών κάθε στοίχου. 

Καταρτίσθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 23/19.3.1976 και 
87/15.11.1977 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Ο.Ε.Κ. και δημοσιεύθηκε στο αριθμ. 441/5.4.1976 και 
1296/16.12.1977 φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνήσε- 
ως (τεύχος Β') αποτελεί δε αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας πράξης συστάσεως οριζοντίων ιδιοκτησιών 
του οικισμού και αντίγραφο του άνω Φ.Ε.Κ. πρέπει να 
μεταγράφει με την παρούσα. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Λάρισα, 11 Οκτωβρίου 2007 

Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

Φ. ΑΓΑΔΑΚΟΣ 
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